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selective, 969 
xylose lysine deoxycholate, 4250 
flagella, identification 
by dark-field microscopy, 1293 
staining method, (474) 
flora 
faecal, in healthy 
adults, (2917) 
newborn infants, 3951 
intestinal 
effect of dietary fibre, 473 
cancer of colon and, (1266) 
in female periurethral area, culture ui 


rd ‘mothers and infants in hospital, 108 
skin 
counting by combined swab and scrub 
study methods, (471) 
hands of hemiplegics, 2540 
from diabetic foot ulcers, 472 
from washrooms and toilets, 3406 
Gram-negative 
differentiation, 545 
by butanedioldehydrogenase, 2235 
by B-2-thienylalanine, 2186 
effects of trimethoprim with rifampicin, 4603 
endotoxins 
anti-inflammatory effect, (4654) 
detection by Limulus test, 3470 
effect of penicillins, (4653) 
non-fermentative, identification, (546), _ 


oxidase-positive, from genital tract, 466 
resistance or sensitivity to antibiotics, 543 
unidentified, from infections in U.S.A., 1788 
identification, 1286, 4599 
in pleural fluid by counterimmunoelectro- 
phoresis, 2127 
; of pathogens, quality control, 470 
in 
foods see Foods 
infusion fluids, hazards (book review), 1287 
sewage, removal, 2411 
injury to, stress, (3850) 
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Bacteria—cont. 
L forms, isolation by blood culture, 469 
membrane structure, (124) 
preservation in urine specimens, 2918 
resistance or sensitivity to 
cephaloridine, activity of other cephalo- 
sporins, 863 
drugs 
book review, 859 
testing methods 
effect of aerobic and anaerobic condi- 
tions, 1649 


media for, (872) 
effect of thymidine in, 
4186 


commercial, 


micromethod, 1289 
standardization, (2128) 
with Bacillus stearothermophilus, 1288 
formaldehyde, 3409 
gentamicin, in Japan, 2922 
nalidixic acid, 1988 
sulphadiazine, multiple transferable resistance, 
1659 


trimethoprim and sulphonamides, (2547) 
spores, resistance and dormancy, (2916) 
surfaces, and pathogenicity, (3849) 
toxins, endotoxins 

detection by Limulus test, 1991, 2183, 3470, 

(3719), 4268, (4653) 
in cerebrospinal and joint fluids, 2184, 2577 
Bacterial diseases see also specific diseases 
anaerobic 

diagnosis and treatment, (212) 

experimental in mice, treatment, minocycline 

and tetracycline, 3051 

in children in U.S.A., 1000 

treatment 

metronidazole and tinidazole, cerebro- 
spinal fluid penetration, 2397 
thiamphenicol, 3050 
antibody response to enterobacterial lipo- 
protein, 2578 
bacteraemia 

we, hypertonic media for, 1292, 3847 

n U.K., London hospitals, 855 
in newborn infants, 4608 

Bacillus cereus, 3505 

Bacteroides, (2230), (3054) 

Corynebacterium, 2959, 3446 

Enterobacteriaceae, 3904 

Flavobacterium devorans, (2616) 

Fusobacterium, 2236 

Gram-negative 

due to contaminated antiseptic, 2098 
unidentified, 1788 

Haemophilus influenzae, 148 

Klebsiella, 1349 

Listeria, 3450 

Neisseria meningitidis, 4624 

Pasteurella — (4692) 

Pseudomona 

303 1-(3033) 
maltophilia, 4273 

Staphylococcus, (877) 
Gram-negative, 1788, 2098 

cerebrospinal fluid shunt infections and, 2993 

endotoxaemia, detection by Limulus test in 

newborn infants, 2183 
experimental in mice, treatment, rifampicin 
and trimethoprim, 2130 
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Bacterial diseases—cont. 
Gram-negative—cont. 
hand contamination and, 2512 
treatment 
amikacin, 3471 
and gentamicin, 2393 
ticarcillin, 3472 
lung defences, 2502 
septicaemia 
complicating influenzal pneumonia, 2646 
treatment, tobramycin and cephalothin, 3708 
Acinetobacter, (3955) 
Aeromonas hydrophila, (3040) 
Clostridium carnis, 224 
Corynebacterium, 1324 
Erysipelothrix, 154 
Haemophilus influenzae, 1321 
Listeria, 1325 
Micrococcus tetragenus, 1298 
Neisseria 
lactamicus, 1315 
meningitidis, 906 
Salmonella, 1733 
Staphylococcus, Hs 1662, 2927, 3859 
Streptococcus, (896), 898 
pneumoniae, 2943, 2944, 4615 
Veillonella parvula, 2559 
Yersinia 
enterocolitica, 993, 994, 4685, 4686 
pseudotuberculosis, (567) 
treatment 
amikacin, in newborn infants, 347 
clindamycin and 
gentamicin, 2542, 4408 
tobramycin, in cancer patients, 3707 


drug resistance, avoidance by correct pre- 
scribing, 475 


Bacteriophages 
book review, 3521 
resistance to formaldehyde, 3409 
Brucella, new, 204 
Mycobacterium, (2182), 3460, 4644 
fortuitum, (931) 
Neisseria subflava, (1316) 
Shigella sonnei, 1738 
Staphylococcus aureus, 488 
Vibrio 
cholerae 
heat inactivation, (558) 
polyvalent, 190 
eltor, (970) 
parahaemolyticus, 4266 
Yersinia pestis, lytic activity against Esch. “ 


Bacteroides infections 
fatal, after dog bite, (4595) 
treatment, metronidazole, (2230) 
and prevention in colonic surgery, 2615 
corrodens, pancreatic abscess due to Haemo- 
philus and, 916 
fragilis 
experimental in 
mice, induction method, (219) 
rabbits, endocarditis, (2232) 
meningitis in newborn ‘infant, 2231 
melaninogenicus, endocarditis, treatment, car- 
benicillin, 2233 
splancknicus, bacteraemia and peritonitis, (3054) 


Bacteroides infections—cont. 
Bacteroides spp. 
bacteriocine production by strains from 
human faeces, (3055) 
enzymes, extracellular, (1379) 
resistance or sensitivity to 
penicillins and cephalosporins, 213 
phosphomycin, 216 
corrodens, differentiation by butanediolde- 
hydrogenase, 2235 
fragilis 
antigens O, cross-reactivity, (1786) 
culture 
effect of chilling, 1380 
on blood agar plates, inhibition, (1381) 
effects of 
cephalosporins, 3052 
gentamicin with clindamycin or chlor- 
amphenicol, 4601 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, test, 218 
cefoxitin, 3053 
penicillin, effect of clavulanic acid, 3953 
serogrouping by agglutination, (572) 
fragilis 
clinical isolates, 3510 
resistance or sensitivity to erythromycin 
and cephamandole, 3952 
melaninogenicus 


characterization, (2234) 
new serogroup, fluorescent antibody stain- 
ing, (1382) 
resistance or sensitivity to drugs, 4283 
Balantidiasis in U.S.S.R., Lithuania, 3220 
Bdellovibrio spp. (book review), 1286 
Biological 
standardization (WHO reports), 104, 4595 
substances, criteria (WHO memorandum), 3379 
Bird breeder’s lung see Lung diseases 
BK virus see Papovavirus 
Blastomycosis 
North American 
complications, Addison’s disease, (4067) 
experimental in guineapigs, (1963) 
in horticulturist, from pigeon an 
miliary, with cerebral involvement, 1961 
Blastomyces dermatitidis 
antigens 
purified, from cell wall, 1962, (1963) 
specificity, 3671 
cell walls, (2361) 
dimorphism, (2360) 
South American see Paracoccidioidomycosis 
Blood 
disorders 
agranulocytosis, with infectious mononucleo- 
sis, 248 
anaemia 
haemolytic 
and malaria in infant, 4394 
severe, with infectious —— 


in U.S.A., Missouri, 98 

international survey, 832 

sickle cell, in U.S.A. in Greek boy, (2094) 
due to 

chemotherapy see Therapeutic agents 

toxic substances see Toxicology 
dyscrasias, treatment, 3706, 3708 
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Blood—cont. 
disorders—cont. 
in Greece, in children, 4170 
thalassaemia, in 
U.K., a-thalassaemia in racial groups, 97 
U.S.A., in black population, 4171 
thrombocytopenia due to 
Epstein-Barr virus, 2258 
Histoplasma, (3673) 
infectious mononucleosis, 1820 
erythrocytes 
G6PD deficiency in Greek, Italian and 
Yugoslav infants in Australia, 833 
indices and serum ferritin levels in eee 


groups, and 
gonorrhoea, 2900 
hepatitis, 1110, 1443, 1444, 4350 
mortality in U.K., 2855 
pressure 
hypertension 
cadmium and, lack of association, 439 
control 
cost-effective model, 2866 
in industry, 1260 
of stroke and (symposium), 436 
effects of 
high sodium chloride content of wa 


. prolonged noise exposure, 819 
in 
Australia 
community 


Queenscliff study, 1612 
screening, 2486 

Finland, 1603, 1604 

U.S.A. 
Charleston, in black population, 3803 
in workers, 76 

educational status and, 817 
Milwaukee, 4549 
risk factors, alcohol consumption, 2864 
screening, 3358 
screening methods, 75, 1613 


n 
children 
adopted, in Canada, familial aggregation, 
77 


in U.S.A., St. Louis, ethnic differences, 
1259 


treatment programme, 
3359 


newborn infants and mothers, familial 
aggregation, (438) 
communities in U.S.A. 
Framingham study, 820 
Seventh Day Adventist vegetarians, 
(2865) 
families 
concordance in spouses, 2863 
weight and other factors in, 2082 
students, in U.S.A., Chicago, 818 
women taking oral contraceptives, tri- 
glycerides and other factors, 4499 
youths, in U.S.A., 3802 
Bluetongue virus, morphology, 4339 
Book reviews see Reviews index 
Bordetella see Whooping cough 
Borna virus infection, experimental in rabbits, 4817 
Bornholm disease and Coxsackie B viruses, 4332 
Borrelia see Relapsing fevers 
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Botulism see Clostridial infections; Foods 
Branhamella catarrhalis see Neisseria 
Bronchitis see Respiratory diseases 
Brucellosis 
animal 
diagnosis, milk ring test for cattle, 2610 
abortus, in cattle, diagnosis, 990, 1369, (2224) 
canis, in dogs in Japan, 4684 
melitensis, immunization, live vaccine, 4595 
experimental immunization in 
mice, (4276) 
monkeys, with melitensis vaccines, (563) 
history, work of Alice Evans, 4275 
human 
antibodies, immunoglobulin, 1780 
diagnosis, counterimmunoelectrophoresis, 
1368 
in 
Spain, 3042 
U.K., Wales, in veterinary surgeons, 203 
U.S.A., Florida, 2223 
Brucella spp. 
cell envelope, carbohydrate localization, (205) 
differentiation by amino acid enema 
3045 


from milk, modified isolation medium, 3043, 
3044 


sensitivity to tetracyclines, 1781 

melitensis, bacteriophage isolation, 204 

tularensis see Tularaemia, Francisella 
Bunyamwera virus, virion RNA, (4362) 
oe nucleic acids and proteins, (1913) 


rns 
infected with 
Pseudomoi:as aeruginosa resistant to genta- 
micin, 195 
Staphylococcus resistant to antibiotics, 1663, 
2931 


treatment 
hexachlorophane, fatal encephalopathy after, 
1555 


polyvalent staphylococcal vaccine, 2928 
silver sulphadiazine, resistance to, 1659 
Campylobacter infections 
endocarditis, with systemic lupus 


enteritis, 3937, 3938, 4262 
Campylobacter spp. 
culture media, 4263 
from rodents, 4264 
Cancer 
aetiology 
high risk groups (book), (3809) 
standardization of terminology, 822 
air pollution and (symposium), 2489 
bladder 
and lung combined, cigarette smoking and, 91 
in U.S.A. (conference), 3821 
in workers 
aluminium, in Canada, (3822) 
benzidine, 2801 
smoking and, 2067 
bone, in U.K., (4562) 
breast 
aetiology and detection, (3366) 
associated with thyroid supplements, 84 
in women 
fibroadenoma, lack of association in ie 
9 
hair dyes and, lack of association, 3368 


Numbers refer to abstracts and not to pages (unless otherwise shown), 


| 
} 
| 
E | 
| 
1 | 
| 
| 
| 


General Index of Subjects 


Cancer—cont. 
breast—cont. 
in women—cont. 


Australia, 2086 
Finland, 824 
U.S.A., 4556 
carcinogenic risks of 
multiple fluoroscopy, 4557 
X-ray treatment, 4558 
steroid excretion in Israel, 3817 
unilateral breast-feeding and, in Hong 
Kong, 3367, (4167) 
young, 85 
carcinoembryonic antigen in population in 
Australia, Busselton, smoking and, 82 
carcinogenesis, ageing and, (2491) 
carcinogens, 3826 
asbestos, 1222, 2030-2032, 2439, 2870, 3288, 
3365, 4128-4130, (4473), 4555 
chemicals, 1267, 1268, (3375), (3827), 4122, 
(4569) 
in agriculture, (3373) 
symposium, 2000 
chromium compounds, 4452 
cyclamates, (750) 
drugs, (3374) 
environmental (symposium), 1533 
glass fibres, 2441 
hydrocarbons, 4097 
in hair dyes, 3368 
metals, environmental, 2490 
N-nitroso comp \unds, (4570) 
in environment (symposium), 831 
cervical 
associated with herpes viruses, (88), 2251, 
3078, 4295 
long- = survival, 1265 
screenin 
ages for, 86, (87) 


in 
Denmark, (2087) 
U.K., recommendations, 2871 
U.S.A. 
Connecticut, problems of invasive 
disease, 825 
in adolescents in detention centre, 3820 
colon, (1266) 
and rectum 
in U.S.A 
and Chile, 2493 
geographical patterns, 827 
related to beer drinking, 2494 
prophylaxis after surgery, 4082 
faecal 
neutral steroid concentrations, 2874 
Streptococcus bovis in, 4563 
in U.K., Scotland, (828) 
in families, immunology, (4168) 
education of schoolchildren in U.K., 2869 
epidemiology, (821) 
and prognosis (book review), 2488 
case clustering, (1619) 
experimental, 3239 
pathology (report), 2497 
gastric, in 
Chile and U.S.A., 2493 
Japan, outcome, 3816 
U.K., Scotland, (828) 


Cancer—cont. 
gastric, in—cont. 
Yugoslavia, mortality, 3804 
genital, female see also cervical 
in U.S.A., 89, 3819 
effects of hysterectomy, 3818 
oestrogens and, (90), 3819 
symposium, 826 
ovarian 
epidemiology in U.K., 4559 
in sisters, 1617 
head and neck, role of alcohol, tobacco and diet 
in, (2089) 
immunol gy, studies in mice, (2092) 
in 
Australia, N.S.W., (3811) 
South Africa, 2874 
U.S.A., 2874, 4568 
after infectious mononucleosis, 1620 
Buffalo, public information sys‘em, 1262 
in men, liver cirrhosis and, 4554 
national surveys, 1614 
Ohio, related to drinking water, 3813 
_ Pennsylvania, 4552 
in 
agricultural workers, (3373) 
children, fetal irradiation and, (4567) 
families, (2492) 
printing workers, 4470 
laryngeal, and smoking, 83 
leukaemia, 272, 3570 
bacterial diseases in, treatment, 3707-3709 
benzene exposure and, 4453 
chromosomal factors, (4566) 
complicated by Myco. kansasi, (527) 
fungal diseases and, 2746, 3664 
in Poland, animal breeding and, (448) 
viruses associated with, 4565 
liver 
angiosarcoma 
in U.S.A., Wisconsin, 1616 
inhaled copper and, 3260 
in vinyl chloride workers, 1553 
pesticides and, in U.S.A., 81 
ee: and hepatitis B, ‘651, 1112, 2712, 3611 


lun 

aher alkylating compound inhalation, 2036 

arsenical air pollution and, 4095 

in 
Canada, mortality, 1263 
Czechoslovakia, Prague, 3364 
Hong Kong, in Chinese, mortality, 1264 
Switzerland, in workers, 4553 
in nickel workers, 2800 


California, in beauticians, 3815 
in chloromethyl ether workers, (35) 
Los Angeles, in industrial workers, 2026 
mortality, geographical patterns, 2084 
Philadelphia, 3814 
smoking and, 3814, 4534 
and other sites, 91, 1614 
asbestos exposure, 4128 
unsuspected, 3365 
in former asbestos workers, 2032 
lymphomas 
Burkitt’s tumour 
cells, hybrid human and mouse, (3370) 
EB virus infections and, 2260 
in Netherlands, 830 
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Cancer—cont. 
lymphomas—cont. 
Burkitt’s tumour—cont. 
EB virus infections and—cont. 
_ in U.S.A., 603, 2259, 4169 
in 
Australia, in girl, (2090) 
Puerto Rico, in boy, (2091) 
U.S.A., treatment, (2876) 
response to antigens, (2877) 
complicated by Corynebacterium equi, 3446 
Hodgkin’s disease 
epidemiology in young adults, 2875 
EB virus infections and, 4736 
herpes and, 2253, (2254), 4722 
in U.S.A., Boston 
in siblings, 1618 
occupation and, 829 
mortality, international rates, 2496 
swine influenza and, 255 
varicella and, treatment, transfer —, 


response of patients to influenza vaccine, 3112 
mesothelioma 
in Israel, epidemiology, 447 
related to asbestos exposure, in 
Australia, 2033 
France, 4131 
South Africa, Witwatersrand, 2440 
U.K., 2030, 2031, 4129, 4130, 4132, 4474 
U.S.A., 2810 
mortality, in 
Canada, Quebec, asbestos in drinking water 
and, 4555 
Germany, West, in chemical workers, 4122 
Italy, (2085) 
Sweden, (4165) 
in twins, 1252 
U.K.., in asbestos workers, 4129, 4130 
U.S.A., (3810), (3812) 
related to 
asbestos deposits, 2870 
water supplies, 80, 2835, 3239 
nasal 
in woodworkers, 4134 
in U.S.A., N. Carolina, 4561 
sinuses in U.K., Wales, in nickel —— 


nasopharyngeal 
EB virus infections and, (446), 60 
3823, 3824, Bean 
in U.S.A. 


in young people, racial variations, 2873 
risk factors, 
nutrition and, 79, (443), (1266) 
occupational 
biochemistry, 3826 
in U.S.A., 1267, 2026 
oesophageal, 2088 
in U.S.A., Minnesota, 1615 
oral, related to smoking and chewing “ 


prostate 
latent, international study, 4560 
virus-like particles in, (2872) 
renal cell, in U.S.A., Connecticut, (92) 
research 
annual reports, 3362, 3363 
IARC directory, 4551 


Cancer—cont. 
isks 


ris 

and probability of developing, (3810) 

from handling contaminated materials, 4568 
skin, melanoma, (4166) 

in Australia, mortality trends, 3825 

in north Europe, solar radiation and, 4564 
susceptibility 

environment modifiers of, (3372) 

genetic and host factors in, (3371) 
syphilis, early, resembling, 2515 
tonsillar, and EB virus, 3092 
treatment, design and analysis of clinical a 


urinary tract, and Balkan endemic nephropathy, 
2096, 2 


, 2495 
virus-associated, (2872), (2878), 3974, (4730) 
and immunity (book review), 1016 


Candidiasis 


after heart surgery 
antibodies, 1497 
systemic, in children, treatment, 3660 
diagnosis 
enzyme-linked immunosorbent assay, 3200 
germ tube dispersion test, 1496 
haemagglutination inhibition for mannan 
antigenaemia, 1494 
immunoglobulin detection by elution, 2744 
indirect immunofiuorescence, 1495 
experimental in 
guineapigs, immune adherence, 3203 
mice 
granuloma formation in liver, 3201 
oxygen localization, (3661) 
rabbits, endophthalmitis, 2351 
rats, hepatic clearance, (1162) 
genital, in women 
diagnosis, 1945, 1946 
humoral immunity, 3199 
treatment 
clotrimazole, 2348 
in pregnancy, 3198 
transfer factor, 4060 
heart disease, endocarditis, precipitins in, 1947 
lung abscess, treatment, flucytosine, 3197 
meningeal, treatment, amphotericin B and 
flucytosine combined, 1160 
meningoencephalitis, treatment, 


mucocutaneous, chronic, (697) 
treatment, clotrimazole, 2349 
oesophagitis, (313) 
chronic recurrent, treatment, 
oral, in newborn infants in special care unit, 4819 
peritonitis, (1493) 
treatment, 4590 
tropicalis 
complicating leukaemia, treatment, mico- 
nazole, 2746 
septicaemia, 2745 
Candida spp. 
antimicrobial susceptibility testing, (312) 
culture, organ, rat tongue mucosa, 1498 
grouping by Salm. choleraesuis antigen, (4063) 
lipolytic activity, (1164) 
albicans 
culture media, 2747 
starch agar, 1500 
with milk, 4061 
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Candida spp.—cont. 
albicans—cont. 
effects of 
amphotericin B, 3658 
carbohydrates, 1501 
carbon dioxide, (1163) 
diaminoquinazolines, 1161 
extracts 
enzymes, 3202 
mannan antigenicity, 3201 
germ tube formation, 4820 
growth 
in vented and unvented bottles, 1499 
inhibition by rabbit alveolar macro- 
phages, (2352) 
phagocytosis, kinetics, (4062) 
tropicalis, differentiation from C. pat 


Cape Wrath virus, from ticks in U.K., nies 
Cardiobacterium hominis infections, 


Cardiovascular diseases see also Heart diseases 
and use of oral contraceptives, 73, 787, yal 


arteriosclerosis, 2857 
hypothesis 
silicon and fibre in, (2867) 
surfactants and, (4550) 
epidemiology, (809) 
hardness of drinking water and mortality, 1 , 


in 
Finland, N. Karelia Project, 1603, 1604 
Israel, mortality, sex ratio, 810 
U.S.A. 
Framingham studies, (811), 820 
menopause and, 433 
prevention 
community education, 3350 
in childhood, 3349 
research, systems analysis in, (2083) 
Cat-scratch disease, diagnosis, antigen for skin 


test, 3698, 4366 

Cellulitis, due to 

Cryptococcus, (1953) 

Haemophilus influenzae, (913), 914, 4628 

Klebsiella aerogenes, 3009 
Cerebrovascular diseases 

and use of oral contraceptives, 73, 4497 

in Japan, cerebral haemorrhage and thrombosis, 


mortality in Sweden in twins, 1252 
stroke 
control (symposium), 436 
in Canada, Manitoba, (1261) 
risk factors and development of chronic 
disease, (3796) 
Chandipura virus inf experimental in 
animals, antibody response, 306 
Chikungunya virus, tissue culture 
effect of amino acids, 300 
Vero cells, plaque assay, 2324 
Children 
blood, red cell and ferritin levels, 2093 
dental see Dental 
diseases see also specific diseases 
chronic, prevention, 3349 


Children—cont. 
growth and development, 413, 414 
effect of smoking by mother in pre 
worldwide variation (book), (3777) 
handicapped, mentally see Mental 
health services see Community health 
hearing, screening, toy discrimination test, 
(2458) 


infant 
death, sudden, 789, 2829 
anaphylaxis, role of cow’s milk, study in 
guineapigs, 411 

brown fat retention in, 46 

cardiac 
conduction disorders in, 790, 3768 
electrocardiogram studies in relatives, 


congenital 
adrenal hypoplasia in, (2049) 
third branchial arch in, 2048 
impaired regulation of alveolar ventilation, 


769, 4510 
in U.K., Newcastle, 4509 
in U.S.A., 3311 
Alaska, 3312 
related to short pregnancy intervals, 1578 
passive cigarette smoking and, 410 
trace elements in liver and, 47 
feeding 
breast 
and artificial 
morbidity compared, 2828 
weight gain compared, 3772 
effects on mother (symposium), 2456 
in New Zealand (report), (4504) 
in U.K., 3772 
cultural factors, 4142 
milk 
effect 
of sterilization, 791 
on Esch. coli, 3932 
mercury in, 18 
vitamin B6 content, 416 
vitamin D content, 3776, 4503 
commercial milk powders in U.K., 415 
mortality see Vital statistics 
newborn 
birthweight 
effects of maternal 
drug abuse, 419 
smoking, 3338, (3786) 
low, in 
Switzerland, survival rate, 2457 
U.K., follow-up study, 408 
U.S.A., follow-up study, 43 
related to influenza epidemics, 3553 
defects 
associated with 
environmental agents (book review), 


industrial chemicals, (376), (377) 
maternal 
alcohol consumption, 424 
diabetes, 786 
drug use, 4505 
book review, 3765 
cardiovascular, and antenatal exposure 
to female sex hormones, 787 
central nervous system, in Finland, 3766 
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Children—cont. 
infant—cont. 
newborn—cont. 


anencephalus and drinking water com- 
position, 2830 
seasonal variations, 3314 
in U.S.A., twins and triplets, (2831) 
muscular dystrophy, prenatal er 


neural tube malformations 
fetal screening of 


in U.S.A., lack of effect of iodine, 1579 
maternal nutritional deficiencies = 


screening, (4508) 
amniocentesis for chromosome analy- 


sis, 4506 
in Canada, (45) 
virus infections and, 3972, 3973, (4716) 
infections see also specific diseases 
bacterial, 108, 338 
prevention, bathing with chlorhexi- 
ine, 878 
perinatal 
infections (symposium), 4578 
preventive medicine, 2827 
book review, 784 
specialized care, 1576 
metabolic disorders, screening in U.S.A., 3767, 
(4508) 
poisoning, accidental see Toxicology 
school 
health related to air pollution, 2413 
in U.K., London, survey of school meals, 2461 
in U.S.A., nutritional supplementation, 2462 
infestation, head lice, 8 
medical care for (book review), 2044 
Chlamydia 
infections see also Ornithosis; Psittacosis 
diagnosis 
haemolysis-in-gel, 1479 
microimmunofluorescence, 1478, 4367 
in U.S.S.R., in women pregnant and with 
chronic gynaecological diseases, 4055 
venereal see Venereal diseases 
organisms, (4369) 
antigenic relationships, (1476) 
culture from urethral swabs, 2536, 4056 
development, changes in host cell “= 
) 


subgroup A 
detection in cell culture, (1480) 
from ophthalmia neonatorum, 688 
trachoma 
antigen, specific, 2335 
effects o 
berberine, (1482) 
chlorhexidine, (4058) 
drugs, 4057 
penicillin, (1481) 
from conjunctivitis in newborn infants, 
2914, 4368 
from respiratory tract of infants, etl 


tissue culture, McCoy cells, develop- 
mental cycle, 2736 
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Chlamydia—cont. 
organisms—cont. 
subgroup B 
guineapig inclusion conjunctivitis, experi- 
mental intrarectal infection, (2336) 
meningopneumonitis, tissue culture, 2738 
psittacosis 
strain 6BC 
sucrose density, 3644 
tissue culture, chick embryo cells, 2738 
uptake by mouse fibroblasts, (690) 
Cholera 
immunization, vaccines 
combined with botulinum toxoid, 2237 
first British reference preparations, (1357) 
hog gastric mucin, alternatives in potency 
assay, (1358) 


n 
Canada, 1832 epidemic, (4673) 
Italy, 1973 outbreaks, 2412 
Portugal, from bottled mineral water, 3497 
Spain, 2601 
U.K., history 
book, (1760) 
London, 1866 epidemic, 968 
U.S.A., Alabama, from contaminated 


Vibrio see Vibrio 

Choriomeningitis, lymphocytic 
antibodies in cerebrospinal fluid, 4705 
diagnosis, fluorescent focus-inhibition test, 3146 
in Poland, meningitis and, 1455 
in U.S.A., outbreaks associated with a 


virus, detection by indirect Snaengaintinraen, 


Chromobacterium spp. 

culture medium, (4696) 

violaceum, B-lactamase activity, (573) 
Citrobacter infections 

diversus, endocarditis resistant to comer 


koseri, infantile meningitis, 4258 
Citrobacter spp. 
differentiation by antibiograms, 3003 
diversus, from clinical material, 3004, 3005 
freundi, from water ornamental 
fish, drug resistance, 186 
Cladosporium trichoides infections, brain abscess 
with paranasal sinus involvement, 1957 
Clo Mor Virus, from ticks in U.K., Cape Wrath, 


Clostridial infections, (3963) 
see also Foods; Gangrene; Tetanus 
botulinum 
immunization, toxoid combined with cholera 
vaccine, response, 2237 


in 
Canada, 1207 
Germany, from smoked ham, 2784 
Netherlands, in cattle associated with litter 
from broiler farm, 1385 
U.S.A., in infants, (1789), 4697, 4698 
treatment, effect of guanidine, 4434 
type A, diagnosis complicated by pyridostig- 
mine treatment, 1208 
carnis, septicaemia in infant in Canada, 224 
perfringens 
experimental in volunteers with ——, 
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Clostridial infections—cont. 
perfringens—cont. 
in newborn infants, associated with necro- 
tizing enterocolitis, (2240) 
spontaneous peritonitis, (1011) 
Clostridium spp. 
culture media, 3517 
peptidoglycans from, (221) 
botulinum 
effect of 5-nitrothiazoles, (4700) 
identification, immunofluorescence, 359 
in France, in lakes and waterways, 1008 
in U.K., in soil and lake mud, 1009 
spores, growth and survival in tomato 
juice, 1541, 3957 
toxins 
in 
canned beans, extraction and con- 
centration, 756 
faeces of infants in U.S.A., —e— 


water, inactivation by chlorine, 2408 
progenitor, effect of protease, 4699 
type A 
haemagglutinins, differentiation from 
type B, 4285 


xins 

in food, 758, 1997, 2421, 3728 

neurotoxins, compared with type B, 
6057) 


to 


type B, toxins 
in food, 1544, 2422, 3728 
neurotoxins, (220), (3057) 
type C 
haemagglutinin production, 575 
in Japan, in lake mud, 4284 
toxigenic, culture, 1010 
toxin, molecular size, (1790) 
type D 
haemagglutinin production, 575 
toxin, (3958) 
type E, proteolytic mutants, 3959 
type F, neurotoxin, (3960) 
perfringens 
culture media, 3518 
detection in meat, 3726 
effects of 
antibiotics, 4286 
catalase, 1386 
from food poisoning patients, 3248 
from hands of hemiplegic patients, 2540 
growth, Phoenix phenomenon, (1012) 
in food, 4104, 4105 
and in human faeces, 1998 
L forms, growth and toxin production, 2239 
resistance or sensitivity to 


sporulation, 


effect of methylxanthines, 
(4701 


toxins, 576 
alpha-toxin, platelet aggregation, 1794 
enterotoxin 
detection in faeces, 4435, 4436 
purification, (4702) 
lysin, specific, 3962 
theta-toxin, production and lethal acti- 
vity, 3961 
type A 
serotyping, 1387 
toxins, enterotoxin, (1793), 4287 


infections—cont. 
Clostridium spp.—cont. 
perfringens—cont. 
type C, delta-toxin, (1389) 
type D, enterotoxin purification, 2617 
welchi see perfringens 
Coccidioides see Coccidioidomycosis 
Coccidioidomycosis 
diagnosis 
counterimmunoelectrophoresis, 1509 
latex agglutination, false positive pepe 


0 
disseminated, in U.S.A., persistent verry | 
in, 
experimental in mice 
immunity, T cells in, (4827) 
lung weight and severity, (1173) 
mortality and routes of infection, 3210 
in Australia, 3675 
primary asymptomatic, immunology, 705 
pulmonary 
acute pleural effusion, 326 
with laryngeal involvement, 3209 
treatment, miconazole, reactions to, 327 
Coccidioides immitis 
identification, 2366, 2751 
sensitivity to amphotericin B, (3677) 
Colitis, 178, 2771 
and amoebiasis, 4068 
ulcerative, and rotaviruses, 3133 
Colorado tick fever, in U.S.A., (2742) 
Common cold see also Coronavirus; Rhinovirus 
treatment, ascorbic acid, 4023 
Community health 
book reviews, 2398, 2399, 2818, 3307 
control, surveillance methods 
) 


education, (405) 
administration of (WHO report), 4493 
book review, 1225 
continuing 
in community hospitals, (4141) 
of health personnel (WHO report), (4492) 
health information systems, (4490), (4491) 
in U.K. 
Bristol, 2449 
N. Ireland, in schools, 2824 
preventive aspects, 3752 
in U.S.A., 1248 
television and, 3760 
environment and (book review), 1532 
health care 
indicators (book review), 3754 
primary, (2040) 
health indices, 2041, 2821 
international classification, (4485) 
survey data analysis, 3305 
systems 
integration (conference), 4137 
international, 4477 
p information data banks (report), 2482 
in 
Australia 
Aboriginal health (report), (4494) 
Tasmania, annual report, (4495) 
Victoria, annual report, (2856) 
Belgium, statistics, (806)) 
Hungary, annual report, (4545) 
New Zealand, annual report, (4496) 
U.K., 1975 report, 67 
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Community health—cont. 
in—cont. 
U.S.A. 
conference, (2822) 
quality assessment eat: (1230) 
Tecumseh study, 2077 


U.S.S.R. and Eastern Europe (book i 


research, 2038 
in U.K. (reports), 2817, 3300 
services 
administration 
management 
problems, 4476 
systems analysis (report), 2446 
training of manpower for(WHO report), (36) 
costs, economics (WHO report), 400 
for emergencies 
cardiac, 1228, (2042) 
data collection, (4140) 
for schoolchildren, problems, (1572) 
hospitals see Hospitals 
in 
Australia, Queensland, (2075) 
Belgium, expenditure, (2447) 
Canada, Ontario, for 
chronic sick, 4488 
commune population, 1229 
China and in other societies in Asia, (1570) 
Europe, use of operational research, 2038 
Germany, West, dietary medical consultant, 


4511 
Japan, history, (2823) 
U.K. 


3301) 


aid from voluntary agencies “300 


allocation of resources (report), (3 
book reviews, 1566, 2037 
community health councils (book re- 
views), 783, 1226 
health staff training, (4484) 
or 
adolescents, 3303 
children, 1231, 1574 
book reviews, 2452, 2826 
Court report, 1573, (3308), (4500) 
home nursing, 1575 
school nursing, 3762 
elderly people, 3770 
severely disabled, costs, 3778 
general practice 
quality assessment, (3304) 
use by immigrants, 2455 
health visitor and social worker re- 
lationship, (3302) 
National Health Service 
and community medicine, 38 
book review, 4135 
experiences of patients (book review), 


reorganization problems, (726) 
statistics, (4480 oF 


(report), (4482) 
tland, (4491) 
health board and local authority re- 


lationships, (3755) 
1975 report, 39 


1976 report, 4136 
social services and (reports), (404), 
(4481) 
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Community health—cont. 
services—cont. 
in—cont. 
U.S.A., (2040) 
distribution of health manpower, (2039) 


care programme, (2043) 
high school clinic, (3763) 
children 
book review, 42 
hospital facilities, 2454 
poor patients, 4487 
women, elderly people and ethnic 
minorities, (1569) 
resources, use of, 1568, (3306) 
Rhode Isiand, assessment com (1567) 
international (book review), 1225 
nursing 
in U.K. 
in general practice, 403 
Scotland, (1227) 
in U.S.A. 
epidemiologists, 3346 
practitioners in multiphasic testing, 4489 
mental health care (WHO report), (51) 
planning, 2037 
demand, (4479) 


— a 


acute care (4486) 
role of medical school, 2819 
utilization, international (book review), 780 
Conferences see REVIEWS index 
Congo virus infections 
diagnosis, indirect immunofluorescence, 4808 
in Bulgaria, fatal, 1460 
in Hungary, 2328 
virus, 3625 
Conjunctivitis 
acute 
experimental in rabbits with Haemophilus 
aegyptius, (2955) 
haemorrhagic, due to 
enteroviruses, 4773 
Coxsackie A24 in Sri Lanka, (3127) 
type 70 echovirus in Japan, 2288, 3125 
picornavirus, new, in Taiwan, (633) 
associated with 
Neisseria, 2914, (3432) 
Streptococcus, 2146 
in newborn infants, due to Chlamydia tracho- 
matis, 2914, 4368 
keratoconjunctivitis due to 
adenoviruses, epidemic in 
Czechoslovakia, 2640 
Japan, Sapporo, in infants, 1403 
echovirus, type 7, in Finland, Helsinki, 4330 
Coronavirus infections 
diagnosis 
immunofluorescence, 4323 
radial haemolysis-in-gel, 4324 
murine hepatitis, experimental in mice, effect of 
insulin and glucagon, 1129 
viruses 
identification, electron microscopy, 3123 
particles 
from gastroenteritis, 1420 
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Coronavirus infections—cont. 
viruses—cont. 
particles—cont. 
resembling, from Balkan endemic nephro- 
pathy, (2886), 3377 
Runde agent resembling, from sea birds and 
ticks, (4769) 
strain 229E, purification and properties, (285) 
Corynebacterial infections see also Diphtheria 
endocarditis, diagnosis and treatment in U.S.A., 
2166 
bovis, human infections, 3883 
equi 
complicating lymphomas, 3446 
lung abscess in renal transplant recipient, 3445 
haemolyticum 
osteomyelitis with bacteraemia from foot 


ulcer, 2959 
pharyngeal, in U.K., 4636 
pyogenes var. hominis, chronic tonsillitis, 1704 
Corynebacterium spp. 
aerobic, from skin, antibiotic sensitivity, 1705 
differentiation, (3884) 
morphology, extracellular material, 3885 
new, from septicaemia, 1324 
acnes (parvum) see Propionibacterium 
diphtheriae 
toxins 
detection, 3444 
exotoxin, response of mammalian cells, 
(1366 


uptake by mammalian cells in oss} 
153) 
gravis, in U.S.S.R., starch fermenting, 3886 
intermedium, toxigenic, 3881 
vaginale, (3442) 
from genital specimens, 3845 
culture, 1323 
xerosis, from clinical specimens, 4215 
Cowpox, 3074 
epizootic in zoo in U.S.S.R., white rats as 
source, 2625 
Coxsackie virus infections see also Enterovirus 
group 
type 9, palatal paralysis, (3126) 
type 24, acute haemorrhagic conjunctivitis, 
(3127), 4773 
group B 
diabetes and, iack of association, 2880 
in mother and child, suspected transplacental 
infection, 4332 
myocardial infarction, 3587 
pancreatitis, 1873 
polymyositis and dermatomyositis associated 
with, 3128 
type 2, in children 
acute-onset diabetes, (3129) 
necrotizing enterocolitis and, 4771 
type 3 


experimental in mice 


generation of cytotoxic T lymphocytes, 
(2287) 


immunization, (287) 
pregnant, effect on fetal heart, 4772 
meningitis in 
Japan, Nagasaki, in infants, 4022 
Rumania, in children, 2680 
type 4, myocarditis with nephritis and hepa- 
titis, 3130 


Coxsackie virus infections—cont. 
group B—cont. 
type 5, meningitis with meningococcal menin- 
; gitis, (631) 
viruses 
in Mexico, in river water, 2409 
tissue culture, cytopathogenic variations, 1091 
group A, antisera for identification, 2681 
group B 
serotyping by electron microscopy, 3131 
type 5, tissue culture, HeLa cells, tubular 
aggregation, 3588 
Cretinism, endemic see also Goitre 
geographical variation, (1623) 
Creutzfeldt-Jakob disease 
accidental transmission by surgery, 1474 
experimental i in 
guineapigs, in eye with infected cornea, (2735) 
hamsters, from infected guineapigs, 1475 
in Czechoslovakia, presenile dementia ba 


Crohn’s disease 
reovirus-like agents from, 2686 
absence of, 3594, (3595) 
rotavirus antibodies in, 3133 
Cryptococcosis 
cellulitis, (1953) 
cutaneous, 698, 1952 
due to C. laurentii, 4381 
disseminated, 1952 
diagnosis, 1502 
experimental in 
guineapigs, cell-mediated ore (4382) 
mice, selective involvement of eye, 1 
in Australia, in Aborigines, 1165 
meningeal 
diagnosis 
cisternal puncture, 1951 
gas chromatography, 1166 
specific immunoglobulins in Sa 
fluid, (2748) 
treatment, amphotericin B and flucytosine 


combined, 1950 
Cryptococcus neoformans 
antibody-dependent cell-mediated sae of, 


culture media, 2747, 3206 

effect of antifungal agents, 4380 

from frozen chickens, 4379 

from patients with respiratory — in 
India, 3204 

identification in cerebrospinal fluid, veytolee, 


virulence for mice, (4821) 
Cysticercosis see also Taeniasis 
meningeal, in Australia in immigrants, 3225 
muscular, 2381 
spinal, long-term activity, 2382 
Cytomegalovirus infections 
after blood transfusion, gastric ulcer and, 2256 
after renal transplantation, 1039, 3089, 4731 
primary and secondary infections, 4303 
diagnosis, 4731 
enzyme-linked immunosorbent assay, (3967) 
immune adherence haemagglutination, 3986 
immunoperoxidase test, (1041) 
indirect fluorescence, use of simian strain, 4305 
lymphocyte transformation test, 2636, (3545) 
radioimmunoassay, immunoglobulin 
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Cytomegalovirus infections—cont. 
experimental in 
guineapigs, 2257 
mice, (1042) 
effect of cyclophosphamide, 3090 
Guillain-Barré syndrome and, 4304 
immunization, trials of live vaccine in volun- 
teers, 3544 
in 
Czechoslovakia, 1816 
Melanesia, remote populations, 3546 
U.K., Scotland, 3542 
in adults, (3545) 
women 
encephalitis, severe, 3088 
pregnant, immunoglobulins in sera, 4302 
in children 
infants 
auditory defects, (1815) 
and visual, 3087 
Chlamydia and, 3642 
congenital 
and acquired at birth, immunity, 4732 
cord serum IgA in, 3543 
lymphocyte reactivity in, (598) 
lung disease and, 3086 
with acute hepatitis, 2690 
mononucleosis with meningitis, 1040 
virus, (1819) 
antigens 
early, 3089 
detection in cell nuclei, (3083) 
nuclear, in transformed human cells, 4306 
effects of 
interferon, 3091, (4734) 
rifampicin, 245 
from necropsy tissue, effect of storage, 1817 
polypeptides, (1818) 
purification, (4733) 
tissue culture, human cells, 3988 
epitheloid diploid, (600) 
plaque reduction neutralization test, 3987 
Deaths see Vital statistics 
sudden, in children see Children 


experimental in 
mice 
effect of tilorone, 3174 
second infection, 3159 
mosquitoes 
Aedes albopictus, 3163 
transmission, study method, (672) 
type 2, immune response to heterologous anti- 
gen, 1909 
virus 
detection in mosquitoes by immunofluo- 
escence, 4360 
haemagglutinins from infected mouse = 


tissue culture cells 
peripheral leucocytes from monkeys, 2719 
and man, 3161 
Vero, plaque formation, 3162 
type 1, tissue culture, effect of amino —_ 


type 2, 


Dental 
cadmium in deciduous teeth, 3261 


temperature-sensitive strain for 
vaccine development, 3160 
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Dental—cont. 
caries 
experimental in rats, effect of sucrose diet, 


386 
in children in U.K., lead in soil and, 1581 
prevention 
fluoride-containing mouthrinse and dentri- 
fice, 4515 
immunization, experimental, with Strep. 
mutans, 502, 2557 
dentistry, radiation protection, (3272) 
health 
and fluoridation 
cancer and, 80, 2835 
in 
East Germany, 1582 
U.K., effects on children, 2834 
U.S.A., 3319 
checks, 6-monthly, value, 3320 
services 
dental auxiliaries (world directory), (4513) 
in U.K., for 
geriatric patients in hospital, 2832 
handicapped children, 4514 
mentally handicapped adults, 2833 
survey methods (WHO report), 2053 
plaque, agents for prevention, 4201 
Dermatophytoses see Tinea 


Dermatoses see also Fungal diseases; Schisto- 
somiasis 
acne, in chemical workers from oe 


dermatitis 
contact 
from acrylic compounds, (2807) 
in makers of UV-treated printing ink, (2011) 
in chemical workers, 779 
due to Tunga penetrans in U.S.A., in travellers 
from Africa, 706 
eczema herpeticum, 3971 
toxic epidermal necrolysis, 


Diabetes 
and viruses, (2881) 
Coxsackie group B, (3129) 
lack of association, 2880 
hepatitis B, 2309 
varicella-zoster, 3085 
genetic 
acquired, and related factors, (2879) 
family studies, 4572 
heart disease in, (4573) 
in U.K., in 
children, insulin-dependent, 1622 
mothers, congenital malformations and, 786 
in U.S.A., (93) 
mass screening of workers, 4571 
pathogenesis, classification, (1 621) 
smoking and, 2066 
Diarrhoea see Gastroenteritis 
Dientamoeba see Amoebiasis 
Diphtheria 
immunity, antitoxin levels 
determination by 
enzyme-linked immunosorbent assay, 3882 
radioimmunodiffusion, 2958 
in newborn infants, transmitted IgG and, 512 
immunization see Immunization 


in 
Belgium, 2563 


staphylococcal, 
(2132) 
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Diphtheria—cont. 
in—cont. 
Canada, epidemic, 3881 
Germany, West, 4634 
in children’s home, 511 
epidemic, 2957 
U.S.A., Seattle, epidemic in alcoholics, 4635 
Cor. -ynebacterium diphtheriae see Corynebacterial 
Dirofilariasis see Filariasis 
Disability see also Rehabilitation 
handicapped people, attitudes to other handi- 
capped, 3779 
in U.K. 


hospital and home care costs compared for 
severely handicapped, 3778 
identification in general practice, 1587 
visual handicap (report), (1588) 
Disasters 
conference, 2444 
earthquake in Guatemala, relief measures, (2445) 
relief work (book review), 3751 
Diseases 
chronic 
early life stress variables, and health risk 
factors, 2077 
prevention in childhood, education, 3349 
classification, 2483 
international, 1975 revision, (3345) 
detection, use of controls, 3347 
diagnosis 
enzyme immunoassays, (1249) 
screening in U.S.A., health education ren 


imported 
book review, 1530 
in New Zealand, in Tokelau Island ee. 


in West Germany, in travellers, 2890 
infectious 
book review, 3828 
compromised host and (book review), 2887 
control 
book review, 2500 
isolation, 3386 
negative-pressure plastic isolator, 3387 
mathematical models, 3243 
epidemiology and (book), (3829) 
in 


Europe, 452 
Germany, West, 451 
Italy, in foxes, 3382 
Netherlands, pigeon carriers, 2501 
U.K.., statistics, (450) 
U.S.A., control, (103), 3381 
inflammation, acute, (2126) 
pathogenesis (book review), 1624 
statistics, WHO, (102), (449), (2891), (3788) 
susceptibility, effect of sex on, (453) 
parasitic 
diagnosis, enzyme-linked immunosorbent 
assay, (3213) 
host-parasite relationships in (book we 
in 
Canada 
imported, 707 
in institution for mentally retarded, 3212 
Rumania, imported, 4399 
U.K., Glasgow, in immigrant children, 1626 
resistance to, effect of social environment, (429) 


Diseases—cont. 
tropical 
book review, 723 
psychiatric morbidity i in, 3323 
Disinfection see also Bacteria; Hospitals; Water 
supply 
and sterilization 
book review, 3854 
of infusion bottle plugs, 482 
antiseptics and disinfectants 
benzalkonium chloride, bacterial contamina- 
tion of, 2098, 2099 
chlorhexidine, 878, (4058) 
3409 
abattoir and bacon factory, 746 
(874), (3855), (3856) 
skin 
gloved-hand model, (1291) 
of children 
accidental exposure to 


newborn infants with chlorhexidine, 878 
surfaces, test methods, (4605) 
Down’s syndrome see Mental 
Drug abuse see also Drugs 
attitudes of schoolchildren in U.K., 54 
by pregnant women, 55, 4505 
effects on 
health from needle addiction, 2470 
: liver, hepatitis, 641, 1594 
in 
Australia, Sydney, related to drinking, 1242 
Canada, Toronto, (1589) 
Germany, treatment in behavioural therapy 
ward, (794) 
New Zealand, by high school students, 3324 
(1237) 


Bristol, 53 
Glasgow, by young people, 52 
London, monitoring in casualty depart- 
ments, 3325 
U.S.A., Virginia, by physicians, (57) 
personality factors in, (58), 2464 
treatment 
cost-effectiveness model, 2465 
effects on life style, (417) 
cannabis, 3780 
absence of cerebral atrophy, 2057, 2058 
by students, 4524 
car accidents and, in Australia, 2056 
effects 
biomedical, (4526) 
on peripheral nervous system, 4525 
gasoline sniffing, (4527) 
by children, lead poisoning from, 4110 
herbal cigarettes, poisoning by ingestion, 795 
heroin 
bacterial endocarditis in, (59), 142, 2218, 2233 
musculoskeletal syndrome in, 4148 
overdosage, electrocardiographic abnormali- 
ties, (1593) 
rhabdomyolysis with cardiac involvement, 
(4523) 
treatment, methadone, (58), 2465, 4522 
and methadyl acetate compared, 1592 
detoxification 
diphenoxylate, 2467 
follow-up, 2466, 3326 
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Drug abuse—cont. 
heroin—cont. 
treatment, methadone—cont. 
effect 


on lung function, 3327 
on pregnancy and infants, 419 
in U.S.A., (420) 
rifampicin-induced withdrawal 


narcotics 
sexual aspects, (56) 
withdrawal symptoms, 2468 
in newborn infants, 55, 2469 
Opiates, treatment, methadone, in ——- 
phencyclidine, 1240 
solvents in U.K., Scotland, 1241 
Drugs see also Drug abuse; Therapeutic agents 
cannabis 
components, tetrahydrocannabinols 
interaction with ethanol, 1238, 4149 
intoxication, 3780 
effects 
experimental, of smoke on mice, (3329) 
on human lymphocyte chromosomes, 1590 
with dextroamphetamine, 418 
cocaine 
effects of intranasal and intravenous are 


propranolol as specific antagonist, (3781) 
opium, historical perspective, (2840) 
Dust 


asbestos 
bodies in lungs, necropsy studies in U.S.A., 27 
cancer and see Cancer 
effect on macrophage cultures, 392, 393, 3742 
exposure, health hazards, (4473), 4474 
in 


Europe (book review), 3287 
, 4130 


U.S.A., from 
crushed serpentinite for surfacing roads, 
4096 


removal of ceiling, 3289 
of wheel brake linings, 391 
bres 
depression of viral interferon induction in 
cell cultures, 4133 
in lungs of patients related to nnn 


in water supplies, cancer and, 4555 
haemolytic activity 
and surface change, 1557 
of different types, 3749 
ingestion by rats, short term effects, 28 
maximum permissible concentration in 
U.S.S.R., 3290 
bakery, moulds in, 1943 
barium carbonate exposure in ceramic wer 


cotton 
airborne, during willowing process, 395 
exposure to, 29 
in cottonseed mills in U.S.A., 2813 
sampling, 775 
flour, hypersensitivity in bakers and millers, 2034 
glass fibres from air-conditioning system, 2441 
grain exposure, respiratory symptoms, 31, 3291 
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of urinary pH on renal clearance, (3328) | 
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Dust—cont. 


granite exposure of workers in U.S.A., Vermont, 
281 


lead sulphide exposure among millers, 4111 
mineral woo! and fibre exposure, (30) 
silica in foundries, 26, (390) 
talc exposure, effects, 394 
washing powder enzymes, effect on workers 
exposed to, 778, 1564, (1565) 
wool, effect on lung function, 396 
Dysentery see Shigellosis 
Ear infections 
Otitis 
externa, Pseudomonas aeruginosa from swim- 
ming pool, 2772 
media 
clearing of middle ear fluid in, 1312 
experimental in chinchilla model, 1313 
in children 
Haemophilus influenzae, (915), 1312, = 


Neisseria lactamicus, 1315 
Streptococcus pneumoniae, 1312, 2153 
viral, in infants, (1815), 3087 
Ebola virus infections, in Zaire and Sudan, 4816 
Echinococcus infection see Hydatid disease 
Echovirus infections see also Enterovirus 
type 1, with meningococcal meningitis, 1688 
type 7, conjunctivitis, 4330 
type 19, meningitis in U.K., 2286 
type 30, meningitis in children in West ee 


type 70, acute haemorrhagic conjunctivitis, 3125 
viruses 
type 12, inhibition by glucosamine compound, 


1 
type 25, related CR69(076) isolate from viral 
hepatitis, 1430 
type 33, variant, 4021 
type 70, tissue culture, monkey kidney —_ 


Ecthyma contagiosum see Orf 

Eikenella corrodens see Bacteroides 
Elephantpox virus, from captive elephants in 
Germany, (4711) 
Encephalitis see also Meningoencephalitis; Panen- 
cephalitis 
arbovirus infections see also Arthropod-borne 
experimental in mice, genetic 


Japanese, experimental in mice 
passive transfer of immunity, (3167) 
placental and fetal infections, 2720 
Murray Valley, in Australia, 1461, 1462, 1902, 
2721, 4801 
nervous disease in horses and, 1908 
St. Louis, in 
Canada, Ontario, 2722 
U.S.A., Mississippi epidemic, 2329, 3627 
tick-borne, 1136 
experimental in 
hamsters, viraemia, 4805 
mice, immunity, effect of interferon 
inducers, 1910 
ticks, survival, 4361 
volunteers, immunization with live vac- 
cine, 303 
immunity, cell-mediated, test, 3169 
immunization 
in Austria, 673 
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itis—cont. 
arbovirus infections—cont. 
tick-borne—cont. 
immunization—cont. 
vaccine, heterologous antigen, immune 
response, 1909 
in U.S.S.R., effect of virus strains on im- 
munity, 304 
viruses 
California 
group see also La Crosse; Northway; 
Snowshoe hare 
in U.S.A., 3620 


identification, 2330 
mosquito vectors, 3620, 3634 
transovarial transmission, 2724 
typing, complement-fixation test, 4806 
properties, 2331 
Japanese 
antigen, soluble, (3168) 
effects of 2-deoxy-D-glucose and 3- 
deazauridine, 3165 
haemagglutination inhibition by serum 
lipoproteins, (1135) 
mutants, temperature-sensitive, 3626 
strains, characterization, (1907), 3164 
tissue culture cells 
mammalian, persistent infection, (4802) 
Vero, 3166 
Murray Valley, from human brains, 1462 
St. Louis, vectors, Culex pipiens in U.S.A., 
2723 
tick-borne 
in ticks, geographical and annual varia- 
tions, (3170) 
tissue culture cells 
chick embryo, 4803 
HEp-2, persistent infection, 1911 
mouse brain, 4804 


pig 
embryo kidney, persistent 


71) 
kidney epithelial, effect of tempera- 


ture, 1912 
variant, 
cytomegaloviruses and, 3088 
herpes simplex, 1027, 2631, 2632, 3079,4720,4721 
measles, (1849) 
mononucleosis associated with, 1043 
yellow fever, experimental! in mice, effect on 
behaviour, 1464 
Encephalomyelitis, equine virus infections 
experimental in mice, immunization, 3151 
eastern, endemic in U.S.A., Florida, 1905 
Venezuelan 
experimental in 
birds, 3154, 4357 
guineapigs, virulence for horses and, 4356 
mice 
effect of tilorone and derivatives, 1906 
immunization, 301, 2326 
rhesus monkeys, 4800 
wild mammals, 2717 
in U.S.A. 
Arizona and New Mexico, in horses, im- 
munization, 4799 


Texas, in man, 3153 
western, experimental in 
mice, effects of rice dwarf virus RNA, (4798) 
tortoises, 3156 
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Encephalomyelitis equine virus infections—cont, 
viruses 
eastern, in U.S.A., mosquito vectors, 3620 
Aedes sollicitans, 3152 
Venezuelan 
TC-83 strain, vaccine production, 1457 
virions and ribonucleoproteins, (3621) 
western 
detection by radioimmunoassay, (2325) 
effects of 
cordycepin, (669) 
cycloheximide, (1132) 
Encephalopathy and erythema infectiosum in child, 
2507 


Enteric fevers 
carriers (book review), 4658 
in Italy, 1723 
Bari, control, 2412 
pathogenesis (book review), 4650 
WHO statistics, 4233 
paratyphoid, in 
Indonesia, 3486 
Turkey, in U.S. military personnel, 3476 
U.K., Yorkshire, 3475 
typhoid 
carriers 
detection, tests with Vi antigen, 532 
Salm. typhi in sputum, 4237 
transmission from mother to infant, 1339 
empyema due to splenic abscess, 2584 
immunity, leucocyte migration inhibition, 
2187, 2585 
immunization with RNA adjuvant, response 
in mice, 3477 
in 
Spain, 2584 
U.K., Aberdeen, 1964 outbreak, antibody 
study, 4657 
Victnam, drug-resistant, treatment, 4234 
meningitis, in infant, treatment, 4236 
myoglobinuria and renal failure in, (4659) 
transmission 
by fiberoptic endoscope, 3910 
sexual, 2984 
treatment 
cephamandole, 2985 
oxolinic acid, failure, 177 
Salmonella see Salmonellosis 
Enteritis see Gastroenteritis 
Enterobacter spp. 
resistance or sensitivity to cephazolin, 1750 
taxonomy, (960) 
phage relationship with Klebsiella, (1757) 
aerogenes, organisms resembling, 549 
agglomerans 
from hospital infections, 3013 
identification, 3014, (3015) 
hafniae 
differentiation by H antigen, 550 
from hospital infections, 3016 
Enterobacteriaceae 
antigens, common 
cross reactivity, 3903 
between tissues and, (170), (4232) 
lipoprotein, 2578 
coliform 
faecal 
in sewage 
chlorinated, recovery methods, 352, 3241 
sludge, survival, 729 
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Enterobacteriaceae—cont. 
coliform—cont. 
faecal—cont. 
resistance or sensitivity to antibiotics, 
transferable, in South Africa, rural 
areas, 545 


foods, antibiotic resistance, 1540 
schools, in wash rooms, (1363) 
urine, resistant to trimethoprim, 4656 
water, (2773) 
recovery methods, 2404, 2405, 4093 
sea, counting, 1536 
differentiation, 951, 3020 
by rapid potassium cyanide test, 171 
culture media compared, 530 
test kits, 2185, (3930), 4651, 4660 
Micro-Media Enteric System, 2982 
Minitek, 1727, (3905) 
modified R/B system, (2983) 
Mor uc, (1721) 
effects of 
cephalosporins, L forms and, 4229 
phytagglutinins, (531) 
ticarcillin and tobramycin, synergy, 4270 
enzymes, detection 
deoxyribonuclease, 942 
glycosidases, 943 
fimbriae, 2579 
from cattle faeces in Italy, 4655 
from reptiles, (172) 
genetic relationships, (169) 
interaction with blood, 3904 
lactose-fermenting, identification, 4651 
lysis by cephalosporins, 1722 
organism resembling Esch. coli, 1747 
pathogenicity test for, 4230 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, 3928 
laboratory variability, (981) 
cephalosporins, 864 
gentamicin in Australia, 4231 
mecillinam, 944 
Enterobiasis in U.S.A., unilateral 


Enterovirus infections see also Coxsackie; Echo- 
virus; Poliomyelitis 
diarrhoea, (632) 
type 70 see Echovirus 
type 71, hand, foot and mouth disease, 4774 
viruses 
effect of pH, salts and temperature, (634) 
in sewage, recovery methods, 732, 733 
in water 
concentration method, (1537) 
river, 731, 1200 
estuarine, 3237, 3715 
and ocean, 735, 4424 
purification, membrane chromatography, 
(1087) 


Environment 
air pollution 

asbestos from serpentinite road surfaces, 4096 

cancer, lung and, 4095 
symposium, 2489 

control 
and quality management, 4 
in U.K. (report), 5 
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Environment—cont. 
air pollution—cont. 
effects on 
health 
bock review, 2774 
of schoolchildren, 2413 
immunological function, 2414 


ung 
function, (3712) 
in children, (4433) 
symposium, 3 
exhaust gases of motor vehicles, 2426, 3713, 


exposure of children in households, 741 
from burning of tyres, 
in 
Australia, Sydney, 2426 
Bulgaria, 2775, 2776 
Canada and U.S.A., effects of ozone com- 
pared, (2778) 
arsenic from coal-fired 
power plant, 3743 
Germany, lead measurement, 4094 
Italy, (742), 3713 
Japan, Tokyo, lead, 3732 
U.K 


Czechoslovakia, 


from fuel combustion, (4430) 
from gas cookers, respiratory disease in 
children and, 3361 
London, (3712), (4431) 
mortality and, 3711 
U.S.A., 3733 
arsenic from smelting plants, 4095 
Chicago, carbon monoxide and, 740 
lead, 4445 
effect on children in different areas, 761 
mortality and, 738, 739 
sulphur dioxide, (6), (4430) 
viral infections and, 3589 
tobacco smoke, in enclosed living spaces, 741, 
2777) 
tuberculosis mortality and, 2172 
health and (book reviews), 1532, 2401 
noise and health (book review), 771 
olfactometry, (386) 


faeces in autobahn parking places, 173 
fluorides 
from aluminium refinery in Netherlands, 
2808 


sampling, (1217) 
lead, 3730 
from smelter, 14, 2790 
mercury, 2008 
metals, 2490, 3729 
N-nitroso compounds, 831 
polybrominated biphenyls, 2806 
polychlorinated biphenyls, 2017, 3269 
control in U.K., problems, (726) 
health hazards, carcinogenic (symposium), 
1533 


thermal 
heat illness and, (2402) 
in U.K., effects of heatwave on mortality of 
elderly hospital patients, 1198 
water 
bacteria in 
Clostridium botulinum, 1008, 1009, 2408 
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Environment—cont. 
water—cont. 
bacteria in—cont. 
coliforms, (2773) 
tests for, 2405 
Esch. coli, test for, 730 
Pseudomonas aeruginosa, estimation, (1535) 
Salmonella, (2406), (2407), 3475 
Vibrio cholerae, 3497 
Yersinia, (1784) 
bathing places 
amoebae in, 332 
bacteria in 
Pseudomonas aeruginosa, 2772, 3235 
Shigella sonnei, 3921 
purification of swimming pools with ozone- 
activated charcoal, 4092 
heated by effluents from factories, Naegleria 
in, 2757, 4395 
helminths in wells and streams, 2386 
lakes 
bacteria in, 210 
Aeromonas hydrophila, 4683 
Clostridium, 4284 
Klebsiella, 1754 
Vibrio, 3727 
Naegleria in, 1177, 1515 
quality (reports), 351, 4089, 4090 
rivers 
bacteria in 
isolation, nalidixic acid selective medium, 


7 
Yersinia enterocolitica in lakes and, 210 
estuaries, enteroviruses in 
concentration, 3237 
recovery from sediments in U.S.A., 
Texas, 4424 
survival in ocean and, 735 
pollution 
by sewage, removal of Salmonella, 1728 
mathematical model, (3240) 
viruses in 
enteroviruses, concentration, 3715 
removal methods in 
France, 731 
U.S.S.R., 1200 
sea 
bacteria in 
coliforms, test for, 1536 
Vibrio, 1761, 4266 
pollution 
by mercury, (4449) 
of Mediterranean (WHO report), 1534 
viruses in 
book review, 4423 
enteroviruses 
inactivation, 2409 
poliovirus, aggregation and survival, 3236 
stability, 1992 
waste 
disinfection by ultraviolet radiation, 4426 
examination methods (book review), 4421la 
removal of viruses and bacteria by soil 
filtration, 1, 2411 
Vibrio, non-agglutinable, in, 3026 
virucidal agent in, (2410) 
Epidemiology, 1532 
book review, 2076 
infection and, (3829) 


Epidemiology-—cont. 
methods, 3347, 3348 
book review, 427 
calculation of long-term survival rates, 4158 
case-control studies, matching and analysis, 
55 
estimation of relative risk, bias in, 4157 ' 
seasonality, tests, (428), 4156 
social environment and host resistance, (429) 
Epiglottitis, due to Haemophilus, 920, 4210 
Epstein-Barr (EB) virus infections see also Cancer; 
Mononucleosis 
in Melanesia, in remote populations, 3546 
in U.S.A., Louisiana, in children, 3989 
thrombocytopenia in infant and, 2258 
virus 
antigens 
early D, detection, (3093) 
membrane 
cytotoxicity, (3549) 
radioimmunoassay, (3094) 
nuclear, 3548 
relationship with herpesvirus saimiri, (4738) 
leucocyte 
adherence inhibition assay, 2637 
migration inhibition, 3095 
transformation, (601) 
agent in infants and adults, (246) 
nucleic acid, DNA 
hybridization, (4737) 
in human cells, 2260 
synthesis in superinfected cells, (2638) 
tissue culture cells 
baboon lines from lymphoma, 4307 
human 
and primate hybrids, (3096) 
epithelial, in infectious mononucleosis, 
(3097) 
lines from lymphomas, 603, 4310 
lymphocytes 
B cells, specific antibody production, 
(4308) 
induction of plaque-forming cells, 
(4309) 
T cells suppressing infection, 3547 
Erwinia herbicola, endotoxins, (967) 
Erysipelothrix rhusiopathiae, from endocarditis, 
154, 155 
Erythema infectiosum, encephalopathy associated 


with, 2507 
Erythema nodosum 
Leptospira as cause of, 2241 
Toxoplasma in, 1522 
Escherichia coli infections see also Gastroenteritis; 
Hospitals; Urinary tract infections 
associated with rotavirus infections, 2292 
experimental in 
rabbits, response to oral immunization, 955 
rats, effect of Haemophilus influenzae on 
colonization, 3878 
volunteers, with O83 antigen, 4255 
immunization, oral, in volunteers with trivalent 
vaccine, 2593 
meningitis, (1346) 
experimental in rabbits, treatment, amino- 
glycosides, 4666 
in infants, 1741, 2196, 2198, 4665 
relapsing, 1742 
pathogenesis (book review), 4650 
thyroiditis, acute suppurative, (2996) 
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Escherichia coli infections—cont. 
Escherichia coli 
antigens 
K, 1743 
determination methods, (1744), 2596 
new, (548) 
K1, in strains from infants, 2196, 2198 
K99, characterization, (1745), (2199) 
O, variation in, 957 
cell envelope, carbohydrate localization, (205) 
culture, combined with Shigella, 3924 
effects of 
antibiotics, combined, and antagonism 
lack of, 1650 
salt, (959) 
cyclacillin, 2921 
gentamicin with clindamycin or chlor- 
amphenicol, 4601 
glyceraldehyde phosphate, (1660) 
human milk, 3932 
and bovine colostrum, (1746) 
enzymes, invertase, transfer of production, 


flagellar morphotypes, (3001) 
flagellins from, (3002) 

heat-damaged, recovery, 2999 

in 
chickens, gut flora, effect of tetracycline, 956 
foods 


antibiotic-resistant, 1540 
milk, destruction during drying, (2782) 
piglets, in Sweden, (3000) 
water, sea, counting, 1536 
lipopolysaccharides, (547) 
pathogenic, 2592, (2997) 
adherence to 
intestinal mucosa, 2595 
oral mucosal cells, 2197 
in Hungary, 3492 
tests for enterotoxigenicity in Italy, 4230 
phagocytosis, effect of drugs, 2594 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, (3000) 
transferable plasmids, 1347 
gentamicin, sensitivity to other anieioe, 


drugs, 2992 
mecillinam, effect of osmolality, (1652) 
penicillins, role of B-lactamase, (3493) 
serum, (547) 
serotypes, 2592 
from 
faeces of 
healthy adults, 3927 
nurses, 
pigs and carcasses, 2780 
farm animals in Australia, 945 
gastrointestinal tract, 4257 
infants in Poland, 1345 
urinary tract, (1346), 1740 
027, from adult diarrhoea, 1739 
O78, from infantile diarrhoea, 184 
strains 
enterotoxigenic, from 
diarrhoea, 4256 
necrotizing enterocolitis, 3931 
from urinary tract, (547), 3929 
biochemical typing, (3930) 
nonenteropathogenic, from food, 4103 
positive response to faecal coliforms, 4669 
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Escherichia coli infections—cont. 
Escherichia coli—cont. 
toxins 
endotoxin in dialysate fluid, 2995 
enterotoxins 
assay by in vivo perfusion in rat jejunum, 
958 


differentiation from Vibrio cholerae, 1360 
effect on fluid and electrolyte transport 


in colon, (3024) 
heat-labile, 4668 
heat-stable, 184, 2998, 4254 
steroidogenic effects inhibited by anglio-g 
haemolysins, 1348, 3929 side, (971) 
Evans, Alice, and history of brucellosis, 4275 
Eye conditions see also Conjunctivitis 
associated with 
carbon disulphide exposure, 1552, 2802 
Cryptococcus, experimental, 1949 
cytomegaloviruses and Toxoplasma, 3087 
Haemophilus influenzae, 1695 
syphilis, (4585) 
Thelazia, 33 
endophthalmitis associated with 
Candida, experimental, 2351 
Haemophilus, experimental, (917) 
Listeria, (2962) 
Pseudomonas, 560 
Streptococcus, group R, 4202 
ophthalmia neonatorum, due to Chlamydia, 688 
retinopathy, 2802 
diabetic, and smoking, 2066 
visual handicap (report), (1588) 
Family planning 
contraceptives 
development (book review), 3761 
intra-uterine, (1571) 
oral 
and 
cardiovascular disease, 73, 787 
mortality in U.K., 4497, 4498 
hepatitis, 2451 
myocardial infarction, 3354 
pulmonary embolism in U.S.A., 406 
cytological effects, (407) 
plasma lipid values in users, 3799, 4499 
risks enhanced by smoking, 2450 
in U.S.A., 2825 
Farmer’s lung see Lung 
Fascioliasis in Netherlands, control by mollusci- 
Filariasis cide, 4075 
diagnosis, methods, 1186 
in U.S.A. 
Brugia-like infection, 4076 
dirofilariasis 
animal, in dogs, (4403) 
human 
pulmonary, coin lesion in, 2768 
Vermont, 
loiasis in Nigerian immigrant, 3693 
in U.S.S.R., imported by students, 1980 
Flavobacterium infections 
devorans, meningitis with bacteraemia, (2616) 
meningosepticum, meningitis, 4665 
innewborninfantsin Malaysia, treatment, 1006 
Flavobacterium spp. 
identification, pigment analysis, (3056) 
meningosepticum, from hospital 
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Food poisoning see Foods; 


Foods see also Nutrition 
additives 
cyclamates, mutagenicity, (750) 
WHO report, (749) 
beverages, 760, 1210, 3252, 4440 
herbal tea associated with liver disease, 99 
contamination by 
biphenyls, 2017, 2806 
chemicals, 1996 
symposium, (748) 
fluoride, (1217) 
lead, 3252 
and cadmium in water used for ete 7 


Gastroenteritis; Sal- 
monellosis 


from glazed pottery, 760, 4440 
in U.K. (reports), (751), (752) 
poisoning from 
cocktail glasses, 1211 
powdered animal bone health food, 3736 
mercury compounds in grain treated with, 18, 
66, (2009) 
pesticides 


and other substances in milk, (2781) 
residues, (3247) 
polyvinyl chloride bottle, (1554) 
control, national programmes, 4099 
diseases, foodborne, 743 
in U.S.A., 12, (358), 1996 
fish 
scombroid poisoning, role of histamine, 3250 
shellfish 
hygiene, 745 
poisoning 
cockles in U.K., 1999, 2423 
in U.S.A., Alaska, due to ees 


mussels from Spain, in 
Germany, West, 3249 
Switzerland, 1209 
hygiene, (744), 745 
cleaning of abattoirs, 746 
in Thailand, Bangkok international amp 


in U.K., changes in 100 years ie a 


legislation for catering establishments (WHO 
report), 3245 
microbiological aspects (WHO report), 743 
microbiology, 743 
bacteria 
book review, 2416 
in 
cooked meals-on-wheels, poisoning in 


meat, (3719) 
sampling of 
broiler chickens, 9 
carcasses, 3717, 3718 
and abattoirs, 747 
milk, destruction by spray drying, (2782) 
mineral waters (conference), 2779, 4422 
rice, in restaurants in U.K., 4100 
Bacillus cereus, 1205, 4274 
in vanilla slices, 4101 
poisoning, 754, 3248 
experimental, 199, 200 
in Canada, 757 


Foods—cont. 
microbiology—cont. 
bacteria—cont. 
Brucella, in 
cheese, 3042 
milk, 2610, 3043, 3044 
Clostridium 
botulinum, 359, 4434 
in 


canned 
beans, 756 
beef stew, 1997 
home-canned peppers, 24, 
tomato juice, 1541, 3957 
poisoning from smoked ham, 2784 
types from botulism in 
Canada, 1207 
US.A., 2421, 2422 
Alaska, 3 
perfringens, 
in meat 
and poultry, frozen, survival, 4105 
detection, 3726 
poisoning, 1387, 1998, 3248, 4435 
experimental in man, 4436 
Enterobacteriaceae, 1540, 4660 
in processed foods, 4102 
Escherichia coli, 1540, 4103, 4667 
in pig carcasses, 2780 
Listeria, in meat production plants, 1706 
Salmonella, 4233 
detection, 3722, 3723 


in 
dried foods, detection, 4102 
egg products, 10, 1203, 1995 
meat 
beef, poisoning in U.S.A., 13, 4107 
pork dripping, 2420 
poultry 
destruction by irradiation, 1204 
poisoning in U.K., 4106 
prevention of infection, 1539 
survival in cold storage, 753 
milk, 3478, 4242 
Shigella 
in hamburger patties, 3920 
poisoning, 4108 
Staphylococcus 
enterotoxins in, 1202, 2417, 2418 
in 
dairy products, enumeration, 1201 
meat 


frankfurters, in U.S.A., 2783 
poultry, 3720 
milk, death during thermal treatment, 
(3721) 
Streptococcus, in potato salad, 3861 
Vibrio 
alginolyticus, in fish, 4266 
cholerae 
in shellfish, 2601, 2602 
and bottled mineral water, 3497 
on vegetables in Israel, (970) 
parahaemolyticus, 972, 1206 
in 


meat products, poisoning from, 3727 
oysters, (559), 4674 
salted herring and roe, 2419 
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Foods—cont. 
microbiology—cont. 
bacteria—cont. 
Yersinia 
in meat, 1371 
enterocolitica, 755 
in 
chocolate milk, poisoning, 1543 
meat, effect of temperature, (3725) 
skim milk, heat resistance, 3724 
fungi 
Cryptococcus neoformans on frozen ae 


mycotoxins, 3246 
aflatoxins, effect of dimethylformamide 


solvents, 3746 
book review, 1542 
ochratoxin A, and Balkan endemic 
nephropathy, 2885 
viruses, 2423 


hepatitis, 1424, 4027, 4030 
milk, (2781), 3252 
antiviral activity, 1019 
cow’s, anaphylactic shock in guineapigs, 411 
human 
bacteriostatic effect on Esch. coli, om. 


pesticide and other residues in, 2019 
sterilized, antimicrobial proteins in, 791 
vitamin content, 416, 3776, 4503 
parasitology 
Anisakis larvae in fish in U.S.A., Oregon, 3692 
Toxoplasma in meat, 1520, 152i, 2762 
Trichinella in horse meat, 3694 
Francisella see Tularaemia 
Fungal diseases see also specific diseases 
book reviews, 3192, 3194 
opportunistic, diagnosis, counterimmunoelec- 
trophoresis, (2344) 
treatment 
amphotericin B methyl ester, 2345 
flucytosine, bone marrow toxicity and, 1938 
miconazole, 327 
high serum lipid levels induced by, 1942 
Fungi 
antifungal agents 
amphotericin B, (1939), 4378 
assay 
by rubidium release, 696 
microassay, (1940), (3657) 
bioactivity, effect of antioxidants, 3658 
methy] ester, (1159), 2345 
anisomycin, activity in culture media, 2903 
clotrimazole, effect of surfactants, (4377) 
disinfectants, 3409, 4376 
flucytosine, (3659) 
miconazole, (1159) 
and miconazole nitrate, 1941 
phacidin, 2346 
phenylacetic and phenoxyacetic acids, 3462 
thiazoles and phenoxyalkyl acids, 3463 
book reviews, 3192-3194 
culture media 
addition of gentamicin, 3195 
for detection in blood cultures, 1492 
identification, 3193, 319: 
in bakery dusts, 1943 
mycotoxins 
Balkan endemic nephropathy and, (2499) 
in foods see Foods 
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Fungi—cont. 
mycotoxins—cont. 
metabolic activation, (4464) 
resembling Pneumocystis, 340 
yeasts 
cell envelope, mannan component, (311) 
detection 
by urea hydrolysis, 1944 
hypertonic culture media for, 3847 
from men, 2347 
from patients in VD clinic, 4059 
identification, 3196 
resistance or sensitivity to amphotericin B, 
testing method, (1939) 
Fusobacterium infections 
gonidiaformans, meningitis and bacteraemia, 
treatment, 2236 
Fusobacterium spp., sensitivity to phosphono- 


mycin, 216 
Gangrene, gas, 1387, (3963) 
Gastroenteritis 
acute infectious viral, 2504 
due to 
adenoviruses in infants, 1824, 3591 
coronavirus in Australia, Adelaide, 1420 
rotaviruses in 
adults, 2290 
in Finland 
army personnel, 3132 
nurses, 2291 
children, 2292 
antibody detection, 1092, 1093, 1422 
infant 


in 
Australia, 2683 
Italy, 1874 
Japan, 4335 
Netherlands, 4333 
U.S.A., Georgia, 4334 
intestinal damage, 3591 
experimental in 
piglets, with human rotavirus, 1098 
volunteers, with Norwalk agent, 3593 
and Hawaii agent, 2392 
diarrhoea 
due to Giardia intestinalis, 333 
in children and infants 
in 
Australia, in Aborigines, 2684 
Egypt, due to echovirus 33 variant, 4021 
Taiwan, viruses in, (632) 
U.K., 3310 
Newcastle-upon-Tyne, 1577 
viruses and bacteria in, 2504 
U.S.A., 1093, 4024 
toxigenic bacteria, 2991 
symposium, 2503 
in travellers in Mexico, 1627, 3920, 4108, 4253 
enteritis, necrotic, in infants 
associated with 
Clostridium perfringens, (2240) 
Coxsackie B virus, 4771 
Escherichia coli, 3931 
in intensive care, 4582 
Campylobacter, 3937, 3938, 4262 
Escherichia coli, 2592, (2997), 4256 
in adults 
in Japan, Tokyo, 4254 
on cruise ships, 1739 
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Gastroenteritis—cont. 
Escherichia coli—cont. 
in children and infants, 1345, 3929 
epidemic with rotavirus and, 2292 
in U.S.A., 184 
Plesiomonas shigelloides, 554 
Salmonella, 2592, 4239 
Arizona group, 1733 
bredeney, 1340 
heidelberg, 3912 
typhimurium, (2987) 
Vibrio 
non-agglutinable, associated with anuria, 
(2208) 
parahaemolyticus, 972 
GB agent see Hepatitis 
Geotrichum spp., from human dermal lesions in 
Colombia, 320 
Getah virus, tissue culture cell lines, 3149 
Culex mosquito, 3150 
Giardiasi 


is 
after gastric surgery, 1972 
diagnosis, electron microscopy, 3222 
immunoglobulin-bearing cells in, 2374 
in 
Finland in students, prepatency, 3221 
U.K., 333, 3938 
U.S.A., 1971, 2373 
in homosexual men, 1285 
involvement of small intestinal mucosa, (2759) 
treatment, tinidazole, in children, 4829 
Glandular fever see Mononucleosis 
Glomerulonephritis see Renal disease 
Goitre see also Cretinism 
and other thyroid disease, Yersinia enterocolitica 
antibodies in, (995) 
endemic, in 
Australia, in schoolchildren, 95 
Germany, Baden, 94 
iodine-induced hyperthyroidism in U.S.A., (96) 
Gout, serum uric acid in Japanese-American men 


in Hawaii, (2882) 
Guillain-Barré syndrome 
associated with 
cytomegalovirus, 4304 
influenza immunization, 3999, 4317 
Mycoplasma, 695 
in U.S.A., 4576 
Haematology see Blood 
Haemophilus infections 
endocarditis in U.S.A., 2160, 4633 
meningitis, space-time clustering, 3875 
aphrophilus, endocarditis, (919) 
in pregnancy, (151) 
influenzae 
cellulitis, (913) 
experimental in rats, effect of host age and 


encapsulation, 2561 
meningitis, 2945, 3428 
complications 
occlusion of internal carotid artery, 4631 
pericarditis in children in U.S.A., 912 
treatment, 504, 1318, 4416 
complications, 3435, 4630 
hetacillin ester, experimental in — 


otitis media, (915), 1312, 4629 
ampicillin-resistant, in U.S.A., 3876 

pancreatic abscess due to Bacteroides and, 916 

pneumonia in adults, (1696), 4627 


Haemophilus infections—cont. 


cellulitis 
diagnosis, 914 
in adult, 4628 
cervical lymphadenitis, (3877) 
experimental! in rats 
effect of colonization with Esch. coli, 3878 
endophthalmitis, (917) 
immunity, complement in, (918) 
immunization with 
polysaccharide vaccine, 


response i 
children, 146 
ribosomes, experimental in mice, 2162 

in children, 148, 149, (1699) 
infant 
acute epididymo-orchitis in, 1321 
in U.S.A., in day-care centres, _ 


newborn, and in mother, 1698 
pharyngeal colonization, 1319 
meningitis 
experimental in 
rabbits, treatment, cephamandole and 
ampicillin, 4212 
rats, 2 


163 
in children, 148, 149, (1699) 
and epigiottitis i in family, 4210 
ocular complications, 1695 
treatment, ampicillin, 


treatment, 1700 
recurrent, ampicillin-resistant, (1701), 
(1702) 
type e, meningitis, 2164 
type f, meningitis, (3436) 
parainfluenzae 
endocarditis, 3879 
in infants, central nervous system disease, 4632 
paraphrophilus 
endocarditis, (152) 
laryngo-epiglottitis, due to ampicillin-resistant 
strain, 920 
Haemophilus spp. 
differentiation, (2956) 
effect of rosamicin, 4626 
energy metabolism, (911) 
aegyptius, transmission by eye gnat Hip- 
pelates, (2955) 
from adult with leukaemia, 
a 697) 


aphrophilus, 


influenzae 
antigens, (2954) 
resistance or sensitivity to 
ampicillin, tests, (1 30D), 4213 
antibiotics 
R plasmids, (3440) 
tests, standardized disc diffusion, 
(2165) 
strains 
B-lactamase producing 
detection, 3438, 3439, 4213 
effect of ampicillin "and mee 


penicillinase producing, detection, 150 
type b 
antigens 
capsular polysaccharide, (1703) 
detection in culture supernatant, 2161 
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Haemophilus infections—cont. 
Haemophilus spp.—cont. 
influenzae—cont. 
type b—cont. 
bactericidal 
activity of serum, 148 
substance produced by, (3441) 
effects of chloramphenicol and ampicillin 
compared, 1700 
resistant to 
ampicillin, (915), (1701), (1702) 
in Australia, 149 
in U.S.A., 516 
chloramphenicol in U.S.A., 1320, 
(3437) 
parainfluenzae 
in urine, (3443) 
resistance or sensitivity to antibiotics, 3880 
vaginalis see Corynebacterial infections 
Haemorrhagic fever 
Argentinian see Junin virus 
Crimean see Congo virus 
with renal syndrome, 1137 
Hafnia see Enterobacter 
Hand, foot and mouth disease in Japan 
due to type 71 enterovirus, 4774 
skin lesions, electron microscopy, 4775 
Handicapped people see Disability; Rehabilitation 
Hawaii agent, associated with gastroenteritis, a 4 


Hazara virus infections, experimental in Gin 


179) 
Hearing see Industry, noise 
Heart diseases see also Cardiovascular diseases; 


Rheumatism 
alcohol and, 422, 4163, (4531) 
angina pectoris in Finland, 3351 
congenital, in 
U.K., Blackpool, (1602) 
U.S.A., in twins and triplets, (2831) 
coronary 
diet and, 79 
health education campaign in U.S.A., 
Stanford, 440 
7 recommendations, 1611 
in 
Finland, 1253 
sudden death and, 2862 
Israel, sex ratio of mortality, 810 
New Zealand, 2861 
— sudden death and, 2862 
U 


in elderly people, 3352 
Teesside, home and hospital care, 4160 
USS.A., (1257), 2857 
Framingham studies, (811), 4162 
Offspring Study, 125 
Tecumseh, 1256 
in 
men 
in 
Canada, related to body weight, 2858 
Italy, railway workers, 71 
Netherlands, managers, 4546 
Norway 
Oslo, 431, (432), 2859 
Troms@ Heart Study, 2080 
Sweden, building construction 
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Heart diseases—cont. 
coronary—cont. 
in—cont. 
men—cont. 
in—cont. 
U.K., civil pee 1605, 1606 

smoking and, 7 


New Mexico, at high altitude, de- 
crease in mortality, 1610 
printing workers, 4470 
Yugoslavia, 430, 3804 
Japanese, in Hawaii 
and Japan and U.S.A., California, 
1607, 1608 
related to coffee and alcohol use, 4163 
risk factors, 431, (432), 1254, 1255, 1605, 
9, 4546 
self-administered questionnaire, 1606 
old people, (3801), 4161, 4162 
prognosis, (816) 
twins in Sweden, mortality, 1252 
viscose rayon workers exposed to carbon 
disulphide, 1551 
women 
oestrogen treatment and, (74) 
related to oral contraceptives, 3354, 3799 
risk factors, 4547 
mortality 
coffee drinking and, 814, 1253 
compared in coronary care unit and 
medical ward, 3357 
nature of, group education, 4164 
prevention (report), 812 
prognosis 
after recovery, 434 
in coronary care units, 4548 
statistical methods, (435) 
risk factors, 2857, 4162 
analysis, 3795 
changes in and of chronic 
disease, (3796) 
control in general practice, 1254 
in families, 813 
of men with angina pectoris, 3351 
obesity and, 1255, (3353) 
statistical techniques, (2485), 3797 
serum and plasma lipids and, 1256, 2861, 
3355, (3356), 3799 
ethnic differences, (1257), 3798 
smoking and, 815, (3356) 
type A behaviour pattern and, (4159) 
water supply hardness and, 1250, 1609, 3800 
diabetes and, (4573) 
emergencies, services for, 1228, (2042) 
endocarditis 
bacterial 
book review, 132 
immune complexes in, (894), 2550 
in U.K., Scotland, 2151 
in U.S. A., in heroin addicts, (59), 2233 
prophylaxis, 4609 
reversible defect in, (895) 
treatment, oxacillin, neurotoxic 


Actinobacillus actinomycetemcomitans, 


(3965) 
Alcaligenes faecalis, 2609 
Bacteroides fragilis, experimental, (2232) 
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Heart diseases—cont. 
endocarditis—cont. 
bacterial—cont. 

Campylobacter fetus, 2207 
Cardiobacterium hominis, 1787 
Citrobacter diversus, 2201 
Corynebacterium, 2166 
Enterobacteriaceae, (2994) 
Erysipelothrix, 154, 155 
Haemophilus, (151), (152), 019)., 2160, 


4633 
Listeria, 3451 
Mycobacterium chelonei, (167) 
Neisseria catarrhalis, (2158) 
Pasteurella septica, 4691 
Pseudomonas cepacia, 2218 
Salmonella enteritidis, (1729) 
Staphylococcus, 483, 3859 
experimental, 2929 
Streptococcus, 1681, 2151, 2940 
faecalis, 142 
experimental, 3869 
mutans, 2152, 4614 
chlamydial, due to psittacosis, (3643) 
fungal 
Actinomyces viscosus, 1169 
Candida, 1947 
infective, in drug addicts, 2470 
rickettsial, (2739) 
experimental in mice, with herpes simplex, 
(1028) 


in 
France, mortality in men, (2860) 
U.K., N. Ireland, in children, antibiotic- 
resistant oral streptococci and, 3866 
U.S.A., stress, strain and, (2484) 
myocarditis 
bacterial 
streptococcal, 1677 
tuberculosis, (2970) 
helminthic, visceral larva migrans, 2385 
Mycoplasma pneumoniae, 3652 
psittacosis, (2737) 
viral 
Coxsackie, 3130, 3587 
varicella, (4714) 
pericarditis 
after smallpox vaccination, 588 
Haemophilus influenzae, 912 
Mycoplasma pneumoniae, and perimyocardi- 


tis, (3186) 
Neisseria meningitidis, 907, 2949 
Heating and ventilation, book review, 4088 
Helminthiasis see also specific diseases 
in 
Canada, treatment, mebendazole, 711 
Netherlands, 708 
in immigrants from Surinam, 4398 
U.S.A., in dogs, 4074 
Hepatitis 
associated with 
drugs see Therapeutic agents 
oral contraceptives, 2451 
syphilis, 455, 1628, 4584 
chronic, (2299), (4780) 
active 
and persistent in children, measles and 
rubella antibodies in, 2702 
genetic factors in, (1099) 


Hepatitis—cont. 
chronic—cont. 
active—cont. 
immunity, 644 
cell-mediated against type B antigen, 663 
histocompatibility complex in, 1117, 3610 
liver cell membrane autoantibody, 2311 
rosette inhibition test in, 2706 
associated with alcohol, 3333 
viral, 2298, (3596) 
acute, (1894) 
experimental in marmosets with GB agent, 
1128, 2323, 4795 
immunity, lymphocyte cytotoxicity in, 2310 
in U.S.A., Los Angeles, 4794 
recurrent, 2303 
in pre-school children and families, 1107 
serum 
alpha-fetoprotein in, 1431 
lipids and lipoprotein changes in ar 


treatment 
levamisole, 3606 
phenazone metabolism in, 1432 
ribavirin, 4782 
antibodies, immunoglobulin, 1100 
blood 
groups and, 1110 
transfusions and, 2306, 2322, (2695) 
incubation periods, 2696 
prophylaxis, immunoglobulin, 3604 
liver disease after, 3605 
Coxsackie myocarditis and, 3130 
epidemiology, 4027 i 
experimental in chimpanzees, liver ultra- 
structure, 2714 
herpes simplex and, (1026) 
immunization research, (1122) 
in 
Australia, 2689 
intravenous drug use and, 2470 
Costa Rica, 640 
Czechoslovakia, in medical and allied 


workers, 1440 
Italy, 2412, (3135) 
Rumania, (3598) 
South Africa, 1100 
Switzerland, 2306, 4781 
U.S.A., 2322, 4028, 4251 


in 
baker, causing foodborne epidemic, 
4030 


families with adopted Vietnamese 
children, 1425 
plasma fractionation workers, 2698 
symposia, 636, 4027 
type A infections 
antibodies 
detection methods, 1427, 3599 
in commercial immunoglobulin, 2302 
experimental in 
chimpanzees, 1103, 4784 
virus particles in, 1104 
cyclic excretion, 4340 
_ marmosets, 4785, 4795 


in 
Australia, 1877 
Czechoslovakia, waterborne outbreaks, 


3134, 4783 
Italy, 1876 
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Hepatitis—cont. 
viral—cont. 
type A infections—cont. 
in—cont. 
Norway, W. Germany and Mediter- 
ranean countries, 2300 


U.S.A. 
associated with non-human aero 


California, in children’s hospital, 4029 
foodborne outbreaks, 4027 
from contaminated oysters, 1424 
New York, 638, 4031 
Texas, 2301 
in children, associated with contaminated 
drinking water, 2690 
in mentally retarded patients 
Down’s syndrome in infants, lack of 
association, 1426 
in institutions, 4031, 4032 
prophylaxis, immunoglobulin, 1101 
virus 
compared with CR69(076) isolate, 1430 
from faeces, 1876 
and liver, immunological response in 
guineapigs, 639 
purification, 1428 
small particles, 2688 
particles, electron microscopy, 1429 
type B infections 
acute, (1894), 3141 
neurological complications, 4341 
prognosis, 2710 
antibodies 
anti-albumin in patients 
detection, (2704) 
with various liver disorders, 2703 
anti-e 
and rheumatoid factor, 4348 
in serum of patients, 4044 
and carriers, 2314 
core, detection, 2319 
complement fixation, automated, 1453 
indirect immunofluorescence, 4793 
radioimmunoassay, 3616 
value in epidemiology, 1114, 2315 
detection, micro-haemagglutination in- 
hibition, 1899 
in commercial sera used for blood group- 
ing, 2699 
persistence, 4038 
surface, 4346 
subtyping, 3614 
antigen-antibody immunocomplexes in 
liver, 295, 4791 
sera, detection methods, 2711, 3609 
antigen carriers, 644, 647, 649, 4039 
assessment and management, (650) 
asymptomatic, blood groups and, 1443, 
1444, 4350 
blood — 645, 646, 1105, 1443, 1890, 
1891, ‘1896, 2693, 2701, 4347 
asymptomatic, 1125, 2694, "4792 
liver changes in, 1447 
children 
neutrophil function, 3140 
schoo 
and in institutions, 3136 
variation related to ethnic “—-, 
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Hepatitis—cont. 
viral—cont. 
type B infections—cont. 
antigen carriers—cont. 
chronic, hepatocyte necrosis, 3612 
contacts of patients, 


healthy, 4346 
patients in institutions for mentally re- 


ed, 1446 

chronic, 3141 
active, histocompatibility antigens in, 
(4349) 


e antigen in, 296 
treatment 
human fibroblast interferon, 653 
transfer factor in, failure, 292 
drug abuse and, 641 
effect on plasma cholesterol and sterol 


balance, (4787) 
experimental in 


chimpanzees, 1103, 1886, 1893 
gibbons, from exposure to human —_ 


guineapigs, response to surface antigen 
polypeptides, 1124 
fulminant, 
immunity, 3 
pc 1887, 3607 
lymphocytes 
T and B cells, 3608 
transformation, phytohaemagglutinin- 
induced, 2705 
response to intradermal Corynebacterium 
parvum, 2707 
immunization, vaccines, (2715 
development and testing, 293, 1121, 
; (1122), (3597) 
in 
Australia, 655, 1442, 1443 
Canada, 289, 2307 
Czechoslovakia, 2692, 2693, 3136 
Germany, West, in U.S. Army, 641 
Greece, 1112 
Greenland, 4027 
Israel, 1111 
Italy, 1105, 1880, 2304, 2305, 3139, 4342 
Japan, 646, 1882, 2701 
Liberia, 404 
Melanesia, 4027 
Netherlands, 4036 
Poland, 1106 
Senegal, 651 
Singapore, 3611 
Solomon Islands, 2691 
South Africa, 2309 
Taiwan, 4027 
U.K., 3602 
London, 1896, 1897, 3601 
Scotland, 1435, 1 
in immigrants, 1626 
U.S.A., 642, 643, 1114, 2312, 3603, 3604, 
4033-4035, 4038, 4351 
Alaska, 1437, 4027 
_ Yugoslavia, 1439 
in 
blood donors, 2304 
children, 1437, 2692, 4346 
infant and mothers, 1885 
with Wiskott-Aldrich syndrome, 652 
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Hepatitis—cont. 
viral—cont. 
type B infections—cont. 
in—cont. 
communities, institutional, 2305, 2307 
dentists, 4035 
and doctors, 643 
second infection, 1892 
drug addicts, former, 1594 
families 
and contacts of patients, 2308 
of carriers, 1105 
homosexuals, 3601 
hospital staff, 289, 1881, 2307, 3602, 4344 
of institutions for mentally retarded, 
3137 
military personnel, 641, 642 
patients 
after renal transplantation, 1888, 2697, 
3138 


in haemodialysis units 
and staff, 3602, 4344 
from malfunction of dialysis mach- 
ines, 4034 
penicillins causing raised liver en- 
zyme levels, 3603 
post-transfusion, absence of ee 


with 
carcinoma, hepatocellular, 4351, 
4352 
and in families, 651 
mortality, 1112 
diabetes, 2309 
liver disease, chronic active, 665 
women, pregnant, 1106, 2312 
transplacental transmission, 4042 
prevention of infection from dialysis appar- 
atus, 1123 
prophylaxis, immunoglobulin, 3144 
in infants of mothers with eT 
1 


in nurses, delayed onset of accidental 
infections, 2313 
transmission 
by mosquitoes, studies, (3145) 
sexual, 1436, 1445, 2308, 4036, 4037, 4343 
treatment 
in relation to chronicity, (1895) 
levamisole, 3 
virus, (288) 
detection 
assay methods, 654, 1897, 4040 
CDC evaluation, 1433 
standardization in West oy, 


autoradiography, 1884 
charcoal particle agglutination inhibi- 
tion, modified test, 2317 
counterimmunoelectrophoresis, 655 
enzyme immunoassay, 659, 1898 
haemagglutination, passive reversed, 
291, 656, 1896 
anomalous reactions, 2316, 4041 
Hepatest, 1113, 3143 
radioimmunoassay, 291, 655, 1878, 
18, 2709 


Hepatitis—cont. 
viral—cont. 
type B infections—cont. 


and bone marrow smears, hazards, 
persistence in cadavers, a 


cerebrospinal fluid, 1878 
dialysis fluids, 1123 
liver, 294, 295, (637), 1116, 1884, 4047, 
4351, 4352, 4790 
cancer cell lines, 1450 
hepatocytes, 660-662, 1452, 3612 
staining, immunoperoxidase, =, 


and orcein, 1883 
staining, orcein, 2712, 3611 
plasma 
commercial products 
containing gamma globulin, 4345 
in U.S.A., 648 
fractions, tryptic cleavage of binding 


sites, 4050 
pleural fluid, 3139, (4786) 
saliva, 647, 1437 
serum, 1115, 1126 

and pleural fluid, 3139 

anomalous lactate dehydrogenase 


band, 3613 
commercial, 2699 
core antigen in carriers, 2315 
detection 
by platelet aggregation, 1434 
of e antigen, 297, 644-646, 1118- 
1120, 2314, 3700, 2701, 3615, 
4043-4045 


skin, blood vessels in polyarteritis, 658 
tissues of chimpanzees, detection by 
immunofluorescence, 1448 
infectivity, 1879 
macrophage migration inhibition, 663 
nucleic acid, DNA, 1125 
polymerase activity, 644, 645, 1119, 
, 4046 
of core particles, 1452 
particles 
core, 1452 
polypeptide composition, 3617 
Dane, 
association with e antigen, 646, 1119, 
446, 3615, 4043 
ptides, 2321, 3617, 4051, 4353 
ication 
adsorption onto colloidal silica, 2320 
gel filtration, 2713 
large-scale, 1451 
ultracentrifugation, 1127 
subtypes 
determinants e, 296, 4045, 4046 
differentiation 
counterimmunoelectrophoresis, 4789 
radioimmunoassay, 2318, 3 
geographical distribution, 4040 
in 
Australia, 1442 
Europe, 4039 
ethnic differences, 1441 
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Hepatitis—cont. 
viral—cont. 
type B infections—cont. 
virus—cont. 
subtypes—cont. 
in—cont. 

Italy, 1889 
Japan, 1891 
Rumania, 1108-1110, 1444 
U.K., Scotland, 3600 
U.S.A., and heterotypic 


tissue culture, attempted, in oval cells 
from human 4049 

type C virus, possibility of, 640, 64 
type GB agent, morphology, 1128, 2323, 4795 

Hepatitis, murine see Coronavirus 

Herpes group virus infections see also Cyto- 
megalovirus; Epstein-Barr; Herpes sim- 
plex; Herpes zoster; Varicella-zoster 
human, reactivation in transplant — 


simian, saimiri, virus-free membrane vaccine, 
prospects, (3982) 
viruses 


proteins and antigens, (4712) 
simian, saimiri, antigenic relationship with 
EB virus, (4738) 
Herpes simplex 
antibodies 
immunoglobulins, 2632, 3966 
in children with acute hepatitis, 2690 
in patients 
in cerebrospinal fluid, 1798, 4705 
with cervical cancer, 4295 
to tumour antigens, 3974 
type 1 and type 2, differentiation, 236 
"Cr release test, 235 
cancer and, (88), 3078, (4730) 
complications, eczema herpeticum in patient 
with Darier disease, 3971 
diagnosis, 3975 
immunofluorescence, 4296 
passive haemagglutination, (3976) 
solid-phase radioimmunoassay, 2249, 2633 
disseminated 
cutaneous, in adults, 3535 
fatal, acute mucocutaneous, 3536 
in child with leukaemia, 3970 
encephalitis, 1027, 2632 
brain stem, treatment, vidarabine, 4721 
in newborn infants 
identical twin, type 2 infection, 2631 
multicystic cerebral degeneration, 3079 
severe, in Australia, 4720 
experimental in 
guineapigs, recurrent type 2 infection, 595 
hamsters, pregnant, 239 
mice 
carditis, (1028) 
chronic infection, (240) 
hepatitis, role of macrophages in, (2248) 
latent virus in ganglia, effect of immuni- 
zation, 4726 
reactivation by ultraviolet light and prosta- 
glandins, 1029 
treatment 


antiviral agents compared, 4298 
immunomodulators, 2635 
type 2, immunization with type 1 virus, 3539 


Herpes simplex—cont. 


experimental in—cont. 
monkeys 
keratitis, prophylaxis with human inter- 
ferons, 4299 
latent virus in ganglia, 4297 
rabbits 
effect of arabinoside compounds, 4723 
immunization, vaccines compared, 596 
keratitis, treatment 
C-283 acridine derivative, 4724 
phosphonoacetic acid, 1810 
genitalis, in 
men 
meningoencephalitis after renal trans- 
plantation, 593 
penile 
sclerosing lymphangitis, 3077 
ulcers, treatment, 3405 
treatment, vidarabine, 594 
newborn infants, 1027 
women, cervical cancer and, (88), 3078 
hepatitis, with disseminated intravascular co- 
agulation, (1026) 
immunity 


cellular, depressed in heart transplant —- 


effect of methoxymethyldeoxyuridine, 3981 
immunization, trials of inactivated vaccine in 
U.S.S.R., in volunteers, 1807 
in children, (233) 
infants, 3533 
antibody-dependent cellular ‘cytotoxicity, 
(3080) 


congenital 
intrauterine infections, 3973 
2 infection, 3972 
labialis, recurrent, 3534 
liver, fatal necrosis after anaesthesia, 2253 
recurrent, (234) 
cell-mediated immunity in, (1808), (1809), 4719 
treatment, vidarabine, 1401, 4721, 4722 
viraemia in adults, 232 
virus 
antigens, early, detection in cell nuclei, (3083) 
from human trigeminal ganglia, 4725 
inhibition by 
C-283 acridine derivative, 1396, 4724 
concanavalin A and 


methoxymethyldeoxyuridine and other 
drugs, 1030 
oxidized o-diphenolic compounds, 1031 
sensitized lymphocytes, (3977) 
mutants, temperature-sensitive, (1038) 
neutralization, (3979) 
nucleic acid, DNA 
binding proteins of infected cells, (1036) 
enhanced infectivity for cells, 4300 
polymerase gene, identification, (4729) 
synthesis, metabolic pathways, (1035) 
particle density, effect of host celi type, (1037) 
tissue culture cells 
BSC-1, arginine-deprived, protein synthesis 
and transport in, (1034) 
Chang, immune destruction in infectious 
cycle, 238 
chick embryo fibroblasts, 1807 
human fibroblasts and hamster hybrids, 
susceptibility, 4301 
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Herpes simplex—cont. 
virus—cont. 
tissue culture cells—cont. 
J-96, chronic infection, 3978 
rabbit skin, effect of pH on spread, 2250 
Raji (A44), new line, 237 
o plaque and infectivity assays, 3540 


antigens, immunoprecipitation, (1811) 
inhibition of type 2 by, 4727 
irradiated, survival in type 2-transformed 
hamster cells, 1812 
nucleic acid, DNA replication, (592) 
tissue culture cells 
muscle-skin fibroblasts, effect of neutral 
red and light, 1032 
Vero, effect of ribavirin and ee 
9 


type 2 
antigens, tumour-associated, 2251 
effects of 
hormones on induced transformation, 
2252 


type | virus on replication, 4727 
enzymes, specific thymidine kinase, (1813) 
nucleic acid, DNA, isolation, (241) 
tissue culture cells 

hamster embryo fibroblasts, transforma- 

tion, 3081 
human 


detection by laser flow cytophoto- 
metry, (1033) 
endocervical tissue, 3082 
types 1 and 2, differentiation, 2634, 3537, 3538 
by DNA polymerase activity, 3541 
Herpes zoster see also Varicella-zoster 
accidental inoculation, 1814 
congenital abnormalities after maternal in- 
fection, (4716) 
dysfunction of bladder and anus, (242) 
in Hodgkin's disease, (2254) 
treatment, vidarabine, in 


Histoplasmosis 
diagnosis 
complement fixation, 325 
blocking effect of rheumatoid factor and 
cold agglutinins, 1172 
histoplasmin, false-positive reactions 
caused by rheumatic factor, (1967) 
in tuberculosis patients, 1508 
immunodiffusion, 325 
disseminated 
and tvberculosis in South Africa, 1964 
diagnosis from peripheral blood, 2363 
in U.K., in diabetic patient, 2362 
_ Subcutaneous nodules, 3672 
in U.S.A., Louisiana, 4826 
pulmonary 
chronic, diagnosis, 1965 
in Australia, from cave, 324 
thrombocytopenic purpura in, (3673) 
Histoplasma spp. 
histoplasmin, skin reactive component, (1966) 
capsulatum 
antigens H and M, preparation of — 


cell walls, (2361), (3674) 
dimorphism, regulation of, (1968) 
mycelial, immunological test, 2364 


immunodeficient 
patients, 1400 


| Hodgkin’s disease see Cancer 
| Hospitals see also Disinfection 
administration, 4138 
_establishments, WHO statistics, (401) 
air 
bacteria in, dispersal, effects of 
clothing, 109 
ventilation of operating suite, (3383) 
control, exchange through doorways, mathe- 
matical study, (3385) 
pollution by ethylene oxide from io 


bacteria, in 
carpets, treatment, 4192 
_ fluids, 561, 1384, 3494 
in 
Australia 
management, 4138 
Sydney, paediatric unit in, 2453 
= continuing education in, (4141) 
.K. 
adolescent ward, 3303 
community hospital, 402 
day hospitals for elderly, 3771 
in-patients 
enquiry, 3756 
organization of care (report), 41 
intensive care units for newborn — 


isolation unit in, 3386 
patients’ views, 4483, 4520 
peripheral clinics for out-patients, 3759 
prophylactic treatment in, 4173 
transport for rural patients, (4139) 
use and marital status, 3757 
U.S.A. 
paediatric facilities, 2454 
prediction of non-medical stay of — 


quality assessment, (2820) 
infections 
control, 3386, 3387 
by barrier nursing garments, 4580 
effectiveness of mats and carpets, a 


surveillance in U.S.A., Virginia University, 
(2509) 


in infants, newborn, in intensive care units, 
3388, (3389), 4582 
pseudoepidemics in U.S.A., 4581 
rates related to ward design, 4579 
bacterial 
colonization of infants, 108, 2992 
from contaminated 
antiseptics and disinfectants, 839, 2098, 


bedpans, in geriatric hospital, 4175 
fiberoptic endoscope, 3910, 4671 
maternity suction apparatus, 534 
respirator, 1364 
sinks, 1764 
sprays, 984, 3038, 4174 
urometer, 2513 
water beds, 3390 
Acinetobacter, 2159 
Citrobacter koseri in infants, 4258 
Enterobacter, 3013, 3016 
Escherichia coli 
in infants, 184, 2196 


peritonitis due to endotoxin, 2995 
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Hospitals—cont. 
infections—cont. 
bacterial—cont. 
Gram-negative 
influenza and, 1050 
role of hand contamination in, 2512 
Klebsiella 
from contaminated infusions, 3494 
gentamicin-resistant, 1751, 1752, 4670 
kanamycin-resistant, in infants, 3008 
Proteus, (551) 
Pseudomonas, 976, 1364, 1763, 1764, 2513, 
(3032), (3033), 3390, 4174 
cepacia, 984, 2098, 2099, 3038 
maltophilia, 839 
Providencia stuarti, 838, (963), 1353 
Salmonella, 4175, 4233 
agona, 4243 
bareilly, (533) 
bredeney, 1340 
heidelberg, 3912 
oslo, 2588 
typhi, 3910 
virchow, 949 
wien, 3481 
worthington, 534 
Serratia marcescens, 552, 2513, yon 3496, 


3, 4261 
Shigella 
dysenteriae, 3923 
sonnei, 953 
Staphylococcus 
in infants, newborn, in incubators and 
4 radiant heat compared, 3388 
resistant to 
gentamicin, 2510, 2511, 2932 
and other antibiotics, 3411 
methicillin, 1295, 2511, 3857 
tetracycline, 4579 
Streptococcus group B, 3423, (4611) 
viral 
hepatitis, 4029 
rotaviruses in children, 4333 
infants, 4025, 4334 
psychiatric see Mental 
radioactive substances in, (4119) 
staff infections 
hepatitis, 289 
herpes simplex, prevention of transmission to 


infants, 3533 
tuberculosis, 1328, 2966 
thermal comfort of patients, 727 
water supply, Tubifex worms in, 3242 
Hydatid disease 
animal, in dogs, in Australia, 1979, 4401 
human 
diagnosis 
enzyme-linked immunosorbent assay, 4400 
indirect immunofliuorescence, 3226 
in New Zealand 
control in animals, 3689 
history, (2383) 
in U.S.A., in American Indians, 3690 
Immunity 
and disease 
book review, 2887 
effects of air contaminants on immunological 
function, 2414 
antibodies 
and antigens, heterophile, in medicine, (4742) 
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Immunity—cont. 
antibodies—cont. 
production in induced granulomas, 2919 
antigens, histocompatibility 
associated with 
asbestosis, 1556 
hepatitis, viral, 2310, 3610, (4349) 
liver disease, 1117 
Reiter’s syndrome, 2123 
Salmonella, (947) 
vaccinia, 3969 
Yersinia arthritis, 209, 2227 
resistance to lysis by EBV-sensitized T cells 
and, 4310 
cell-mediated, in 
bacterial diseases 
syphilis, experimental, 2518, (4588), (4589) 
tuberculosis, 2171 
typhoid, 2585 
fungal diseases, experimental, (1963), (4382) 
liver disease, chronic, 
pneumoconiosis, 2439, 4127 
rheumatic heart disease, 3418, (3420) 
rickettsial diseases, experimental, 3645 
viral diseases, (1017) 
cytomegalovirus, 2636 
encephalitis, tick-borne, 3169 
Epstein-Barr, 2637, 3095 
hepatitis, 663, 1887, 2705, 3607 
herpes, (1808), (1809), 4718, 4719 
infectious mononucleosis, 3990, 4739 
measles, 1070 
mumps, (1861) 
parainfluenza, experimental, (1862) 
rabies, 3183 
rubella, 3122, 3583, 3584 
complement, 3120 
components in pneumococcal otitis media, 


interaction with Mycoplasma, (1937) 
effect of tonsillectomy, (2888) 
immune response, adjuvant effect of microbial 
products, (107) 
impairment during pregnancy, 2508 
lung defence mechanisms, (106), 2502 
spleen in, postsplenectomy overwhelming in- 
fection, (3380) 
Immunization see also specific diseases 
in U.K. 
effect of health education, 2449 
febrile convulsions and, 4172 
prospects, (3378) 
recommendations for 
children (report), 2505 
travellers, 837, 4577 
vaccines, 104 
combined diphtheria and tetanus and 
polio, complications, transverse wo 


06) 

whooping cough, 2563 
and polio, neurological complications in 
infants, 1691 
development (WHO reports), 104, 3379, 4595 
inactivated, new, data needed before clinical 


trial, 105 
oral, problems, 3830 
viral, live, testing in U.S.S.R., 1076 
Immunology, book reviews, 721, 722 
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Industry and occupation 

agricultural workers 
cadmium exposure in Sweden, 3263 
cancer, (3373) 
health care in U.K., 3748 
lung diseases, 31, 716, 1560, 1561, 3293 
pesticide hazards in 


USS.A., California, 4115, 4116 

ringworm, 2353 
aluminium workers 

bladder cancer, (3822) 

respiratory disease, 1220 
asbestos workers 

exposure risks, 2032, 2033 

insulation, mortality, 4130 

lung function, 1221 

in 


‘mortality, 4129 
with and without pulmonary fibrosis, 
1556 


U.S.S.R., dust exposure levels, 3290 
automobiles, garage workers, exposure to 
asbestos from brake linings, 391 
heavy metals, 4437 
hydrocarbons from undersealing, 3266 
bakers 
and millers, hypersensitivity to flour, 2034 
asthma, (3292) 
benzidine workers, bladder cancer in, 2801 
beryllium workers, hypersensitivity tests, 1559 
building workers, heart disease risks, 2081 
cadmium workers, proteinuria in, 397 
chemical workers 
cancer mortality, 4122 
dermatitis in, 779 
acne, 378, 3267 
women, in laboratory, chromosome changes 
in, 3297 
chemist, cancer from inhalation of alkylating 
compounds, 2036 
chromium plating workers, lung function 
changes, 4451 
commercial art. hazards of hydrocarbons, 2010 
copper 
alloy workers, exposure hazards, 3296 
smelters, 1550 
exposure to arsenic trioxide, 1549 
smiths, cadmium hazards, 19 
demolition workers, lead fume hazards, 2425 
dentists, mercury hazards, 2428, 2429 
detergent manufacture, allergy from enzymes, 
7, 778, 1564, (1565) 
diseases see Pneumoconiosis and other specific 
diseases 
electrical storage battery manufacture 
absence of workers due to sickness, 360 
cadmium hazards in Sweden, 3262 
lead hazards for children of workers, 2788, 
789, 4441 
explosives manufacture, dose-related effects of 
trinitrotoluene, 3268 
firefighters in U.S.A., Boston, lung — 
florists, poisoning by pesticides, 2022 
forestry workers 
exposed to chain-saw vibrations, 3299 
pesticide hazards in Sweden, 4463 


Industry and occupation—cont. 


foundry workers 
diffuse silicosis in, 25 
dust exposure 
chronic bronchitis and, 1220 
risk of silicosis, (390) 
lung function, (4124) 
glass workers, hydrofluoric acid exposure, 4459 
grain elevator workers, in 
S.A., 3291 
granite workers, dust hazards, ite 
health see Occupational medicine 
isopropy! alcohol packaging, carbon tetrachlor- 
ide hazards, 371 
laboratory workers see Laboratory 
lead sulphide mill workers, dust imped 4111 
metals see also foundry workers; steel workers 
chronic bronchitis in workers, (3806) 
scrap, lead hazards from smelter, 14 
miners 
coal 
chronic bronchitis, (2436), (3806), — 


in Belgium, 1975 report, l'Institut d’Hygiéne 
des Mines, (3283) 

in Germany, Ruhr, lung function, 4472 
with tuberculosis, 2029 

go 
lung function tests, (387) 
massive fibrosis in, (2812) 

ore, pneumoconiosis, 389 

protection against radiation, (4120) 

nickel refinery workers, cancer in, 2800 


noise 
and health (book review), 771 
effect on 
blood pressure, 819 
hearing (symposium), 3280 
paper factory workers, contaminated cooling- 
water hazards, 1224 
perlite workers in U.S.A., lung function, 774 
pharmaceuticals 
antibiotic production workers, phenylglycine 
chloride hydrochloride hazards, 22 
oral contraceptive manufacture, hormone- 
induced changes in workers, 2018 
production workers, exposure to hormones, 
442, 3298 
plasma fractionation plants, hepatitis in — 


poe. exposure to polyurethane foam, 398 
police 
small-arms instructors, lead hazards, yrn 


traffic, 
Australia, Sydney, carbon monoxide and 
lead exposure, 2426 
U.S.A., San Diego, blood lead levels, 3733 
postal workers in U.K., (382) 
pottery workers, ceramics, exposure to 
barium carbonate, 1558 
lead, 2787 
printing workers 
contact dermatitis from ultraviolet 
in Sweden, chromosome aberrations from 


chemicals, 3297 

mortality, 4470 
railway workers, mortality, heart disease and 
physical activity, 71 
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Industry and occupation—cont. 
resins, epoxy, workers 
asthma i in, (1563) 
lung function, 374 
pneumonia from inhalation, (4475) 
rubber workers 
chronic respiratory symptoms, 33 
exposure to resins, lung function and, 34 
sand blasters, silicosis in, 2027, 2028 
sewage workers, airborne sludge hazards, 1199 
shipyards 
naval dockyard workers, cancer, in, 2030 
workers, health (conference), (2025) 
solderers, cadmium hazards, 4112 
steelworkers 
arsine poisoning from bronze process, 3744 
retired, mortality, 384 
styrene polymerization, hydrocarbons in fat of 
workers, 2805 
talc miners and millers, mortality, 394 
textile workers 
cotton 
airborne dust hazards, 395 
in Italy, lung function, 29 
viscose rayon, exposure to carbon disulphide, 
1551, 1552, 2802 
wool milling, effects of dust, 396 
thorium processing, airborne radiation hazards, 
(3273) 
tunnelling, acrylamide poisoning in —- 


vineyard sprayers, liver disease in, 3260 
viny! chloride, 383 
production hazards, 20, 21, 375, 1214, ’ 2 


in Hungary, Budapest, (2015) 
watch dial painters, radiation hazards, (3274) 
welding, arc 
chrome alloy fume hazards, 368 
immunoglobulin and other protein levels in 


workers, 1223 
wood workers, 4823 
Hodgkin’s disease in, 829 
nasal cancer in, 4134, 4561 
workers 
alcoholism, rehabilitation, 797 
exposed to 
inhaled solvents, effect of physical work- 
load, (2012) 
vibrations, effects, (772), 2443, 3299, 3750 
simulator for study, (4125) 
mortality factors, 383, 384 
shift changes, effects on sickness absence, 3281 
women in U.K., legislation (symposium), 4468 
Infestation see also Scabies 
book review, 724 
cockroaches 
control, ultra-low volume aerosols, 356 
potential vectors of Salmonella capers 


trapping, 4098 
control of 
houseflies, in East Germany, trichlorphon 
resistance, 2415 
pests, mathematical models, 3243 
Pharaoh's ants, Monomorium pharaonis 
by mirex, 357 
Queen technique, 3244 
rodents, by WBA 8119 hydroxycoumarin 
compound, 354, 355 


Infestation—cont. 
head lice in U.S.A., Georgia, in schoolchildren, 8 
rodents in Poland, Gdynia, and ectoparasites, 
1994 


Influenza 
air pollution and, 2775, 2776, 3711 
book reviews, 1832, 3551 
diagnosis 
complement fixation, false-positive results in 
avian-sensitized subjects, 4747 
haemagglutination inhibition test, inclusion of 
anti-human IgG in, 258 
experimental in 
mice, (1838) 
effects 
of ozone and sulphur dioxide, 1411 
of staphylococcal infection, 3116 
on inflammatory response, 1068 
hepatitis, pathology, (270) 
immunization, 1409, 4752, 4753 
neuraminidase activity of inactivated 
vaccine, 267, 1840 
immunosuppression, 3115 
resistance to, (2271) 
lack of suppression by ribavirin pre- 
treatment, (1060) 
virus population dynamics, 1842 
rabbits, immunization, (269), (1837) 
history (book review), 3103 
immunity, peripheral blood lymphocytes, 1831 
immunization 


in 
Germany, West 
effectiveness, 3552 
neurological complications, 4317 
Netherlands, 4748 
U.K., Scotland, acceptance rates, 2268 
U.S.A., recommendations, 3999, 4315 
of patients 
after renal transplant, impa‘red response, 
(4000) 


with cancer, 3112 
with multiple sclerosis, 1056 
vaccines, 1832, 3557 
inactivated 
bivalent, adverse reactions 
in children in Canada, 2270 
to influenza B component, 2652 
response in renal transplant patients, 


55, (4000) 
subunit, 1409 
and whole virus compared, 2651, 3111 
responses in 


children in Czechoslovakia, 1054 
old people, to one and two om, 


trivalent, 1833, 1834 
with UV light, in U.S.S.R., response in 
volunteers, 4749, 4750 
live, 1404 


bivalent, in 
older subjects and chronic lung disease 
patients, 2650 
student nurses, 2649 
potency, single radial immunodiffusion 
test, 4003 
immunosuppression in, effect of levamisole, 4001 
in 
Czechoslovakia, 3995 
Rumania, 1065, 4313 
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Influenza—cont. 


in—cont. 
Taiwan, 612 
U.K 


epidemics in boarding school, 1833 
in families, 1829 
surveillance, 2642, 2643, 3993, 3994 
U.S.A. 
mortality, 3552 
Seattle, in schoolchildren and families, 1405 
U.S.S.R., Ulan-Bator, 3105 
Yugoslavia, surveillance, 3104 
in infants, 607 
in pregnant women, related to birthweight of 
infant, 3553 
infection resembling, fibrin degradation products 
in urine, 2267 
mortality, cardiac stroke volume related to, (614) 
prophylaxis, amantadine, trial in cystic fibrosis 
patients, 1058 


statistics, WHO, 1828 
treatment, 1059 
bonaphthone and rimantadine 
1 


viruses, 3551 
effects of thymol, (3118) 
enzymes 
neuraminidases, activity in guineapig a 


proteolytic, effect on infectivity, 2663 
from dogs during human epidemic, 612 
genetics, (1847), (2665), (4757) 
inhibitors 
neuraminic acid analogue (FANA), 619 
ribavirin, (4010) 
polypeptides, 1065 
protein synthesis inhibitors, 2660 
purification methods, (229), 1412, 4759 
Strains 
carbohydrate chains, (618) 
virulent and attenuated, interfering activity 
compared, 266 
survival in air, effects of humidity and — 


tissue culture cells 
chick embryo, replication failure, (4318) 
dog kidney, plaque formation, 3564 
permissive and non-permissive, ultrastruc- 
tural changes, (1846) 
surface, matrix protein on, (4758) 
A 


animal, in 
Taiwan, in pigs, 4004 
U.S.S.R., in cattle, 4005 
antibodies 
detection 
enzyme-linked immunosorbent assay, (1052) 
single radial haemolysis-in-gel, 615 
development and persistence after natural 
infection, 253 
in human sera related to age, swine influenza 
and, 1046, 1047, 1830 
neuraminidase, in children and young a 


to human strains, in dogs in U.S.A., New 
York, 257 
complications 
acute renal failure, 613 
fulminating haemorrhagic, 2645 
meningoencephalitis, 2644, 3554 


Influenza A—cont. 


experimental in 

ferrets 

effect of ribavirin, 3561 

immunization, 4751 

pregnant, effect on progeny, 2655 

with swine virus from man, 1410 
guineapigs, pregnant, effect on progeny, 2656 
hamsters 

effect of antiviral agents, 4008 

role of antibody and spleen cells in, 1067 


biguanide compounds, 1397 
methylstreptimidone, 3563 
ribavirin 
and rimantadine, (4009) 
graded doses, 3562 
sulphur dioxide, 2657 
on Staphylococcus epidermidis, 1839 
immunization 
B and T lymphocytes and, 1843, 3560, 
4752, 4753 
resistance to parent 
viruses, 268 


with mutants, 


inhalation infection, 4755 
pregnant, model, 4754 
proteolysis in lungs, 1841 
1 volunteers, immunity, 1051, 2654 
immunization, vaccines 
containing swine strain, response, 1834, 3109 
in U.S.A., in children and young adults, 
261, 262, 3108 
effect on smokers, 1053 
inactivated 
monovalent, 1834 
response in schoolboys, 3107 
recombinant strain X-38, in volunteers, 
1408 


subunit, response in 
industrial workers, 4316 
volunteers, 260 
live, 3558 
Alice strain, 265 
and WRL 105, effectiveness, 616 
immunogenicity, 259 
trials in 
army personnel in Australia, 2269 
children, 617 
Hong Kong strain, trials in volunteers, 3110 
RIT 4025 strain, 4751 
WRL 105 
dose schedules compared, 1835 
response in patients with chronic pul- 
monary disease, 3556 


Australia, 611 
G 


reece, 3106 
Italy, 1047, 1830 

Rome, 1046 

epidemic, 608 

Rumania, 1048 

in man and farm animals, 1049 
Switzerland, 2265 
U.S.A., mumps and, 4314 
U.S.S.R., effect of accommodation 


in children 
complications, Reye’s syndrome, 254 
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Influenza A—cont. 
immunity, natural or induced by live ee 


in boarding school, epidemics, 253, 3107 
in elderly patients, outbreak in immunized 
group, 3555 
myositis and, 2647 
superinfection with Gram-negative bacteria in 
Sweden, 1050 
swine influenza in man, in 
Finland, 3998 
U.S.A., 255, 256, 263, 3997 
viruses 
antigens, haemagglutinin, 264, 2662, 3559 
radioimmunoassay, 2661 
avian 
and human, antigenic relationships, 264 
from birds imported from India into U.K.., 


4745 
new, from wild birds in U.S.S.R., 4006, 
4007 


enzymes, neuraminidases, antigenic 
relationships, 1063, 3558 
variants, 1061, 2661 
from different human organs, 2648 
identification, 1064 
interaction of macrophages with, (1845) 
mutants, temperature-sensitive, 268, 2664, 
3113, 3114 
nucleic acid, RNA, strains compared, ( oo 


strains 
in U.S.S.R., 609 
and Poland, (252) 
recombinant, 1062 
MRC-2, attenuated, 265 
selection and transmission, 264 
virulence for 
man, 2 
mice, 4756 
swine 
and human, antigenic relationships, 2266 
from man in U.S.A., resembling other 
swine viruses, 263, 4746 
tissue culture 
cells 
chick embryo, effect of trypsin, 2662 
human, persistence in, 1844 
monkey kidney, 3117 
organ culture, animal fetal tissues, _ 


Influenza B 
in Bulgaria, epidemic, (610) 
in U.S.A., Reye’s syndrome and, 1406 
pneumonia with fatal bacterial septicaemia, 2646 
Insects, hygiene and history (book review), 724 
Itai-itai disease in Japan, cadmium and, 3739 
JC virus see Papovavirus 
Journals, list of, pp. 1-18 
Junin virus infections 
experimental in 
guineapigs, detection of viraemia, 4354 
mice, effect of interferon and interferon in- 
ducer, 2716 
tissue culture cells, interference in 
chronic infection, 298 
Kao Shuan virus, from ticks in Australia, 3638 
Keratoconjunctivitis see Conjunctivitis 


virus, 
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Klebsiella infections 
antibiotic-resistant, treatment, amikacin and 
colistin, 4259 

experimental in 
mice, effect of capsular polysaccharide, 1755 
rats, model for pneumonia, (1756) 

fatal, crepitant cellulitis with myonecrosis, 3009 

in newborn infants, hospital epidemic, 3494 

meningitis, treatment, intrathecal amikacin, 1748 
in South Africa, 4260 

Klebsiella spp. 
antigen, capsular, detection in serum, 1349 
culture medium, selective, with inositol, 187 
differentiation by inositol fermentation, 3006, 


effect of antibiotics, synergism and antagon- 
ism, 1749 

from rhinoscleroma, 1758 
resistance or sensitivity to 

cephazolin, 1750 

gentamicin, in hospitals, 1751 

in Australia, 1752 

taxonomy, phage relationship with Entero- 


bacter, (1757) 
typing, klebocine, (2202) 
aerogenes 
capsular network, (3012) 
differentiation, 3010 
in lake water, isolation method, 1754 
L forms, loss of virulence, 2598 
resistance or sensitivity to 
amikacin and cephazolin, 2597 
antibiotics, effect of cefoxitin, 3011 
cephalothin and cefoxitin, 133 
drugs, 2992 
kanamycin, 3008 
strains 
gentamicin-resistant, from urine, 4670 
indole-positive variant, 1350 
positive response to faecal a 
9 


typing, biochemical, 1753 
pneumoniae see aerogenes 
Koch, R., unpublished experiments on sheep-pox, 


(589) 
Kunjin virus infections 
experimental in lymph nodes of sheep, 3158 
in Australia, 2721, 3147 
virus, proteins, (3637) 
and glycoproteins, (3636) 
Laboratory 
hazards, 2435 
from 
fenitrothion, 2021 
hepatitis B antigen in blood and bone 
marrow smears, 290 
mercuric chloride fixative, 3738 
of genetic manipulation (report), 854 
respiratory allergy to animal urine, 4597 
infections, human 
in France, in hospitals, 4596 
Newcastle disease, 2670 
trypanosomiasis, 3218 
tularaemia, 3508 
law in U.K. 
book review, 725 
safety and health care, 1648 
preservation of urine specimens, 2918 
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La Crosse virus see also Encephalitis 
from sentinel squirrels and chipmunks, 7 


transmission to Aedes triseriatus 
transovarial development, 1467 
venereal, 3635 
Landry-Guillain-Barré syndrome see 


Langat virus infections 
experimental in 
mice, effect of 
pre-treatment with other arboviruses, 1463 
tilorone, 3174 
volunteers, immunization, 303 
virus 
antigens, heterologous, host immune response 
to, 1909 
tissue culture, pig kidney epithelial cells, 
effect of temperature, 1912 
Lassa fever in 


Canada, Toronto, 1900 
U.K. in patients from Sierra Leone, 666 
Lednice virus see Yaba 
Legionnaires’ disease see Respiratory diseases 
Leishmaniasis, in 
Italy, Tuscany, 3683 
U.S.A., Texas, cutaneous 
autochthonous infection, 2755 
imported, 3219 
prosy 


in 
France, 4649 
U.K., 2576 
U.S.A., 3468 
symposium, 168 
lepromatous 
erythema nodosum leprosum in U.K., 
oedema of legs and, 1338 
in Italy, 3467 


Mycobacterium see Mycobacterial infections 
Leptospirosis 
animal 
canine, international survey, 1013 
in 
Argentina, in horses, 3061 
Czechoslovakia, in 
rodents, 1014 
shrews, due to serotype sorex-jalna, (582) 
New Zealand, in pig, due to serotype 
tarassovi, 581 
Rumania, in rodents, 2242 
experimental in 
guineapigs, kidney and liver lesions, (3063) 
hamsters, immunization, vaccine studies, 4288 
mice, effect of cyclophosphamide, 227, 3964 
rabbits, agglutinating and immunofluorescent 
antibodies, 3520 
human 
antibodies 
co-antibodies, (1394) 
immunoglobulins, 577-(580) 
diagnosis 
immunofiuorescence, 577, 578 
microscopic agglutination, 226, 577, 2618 
passive haemagglutination, (225) 
erythema nodosum and, 2241 ’ 
immunization, polyvalent heated vaccine 
response, 579 
in 
Australia, in farmer, 3519 


Leptospirosis—cont. 
human—cont. 
in—cont. 
Czechoslovakia, 577, 2618 
U.S.A., 1797 
kidney, ultrastructure, (3062) 
immunization, vaccine preparation, 2619 
in Poland, 1393 
Leptospira spp. 
antigens, (1015) 
extracts, immunochemistry, (2620) 
immunogenicity, 3060 
reference strains, 3059 
serotypes, new, in Europe, 2242 
Leucoencephalopathy 
progressive multifocal, 4054 
JC virus associated with, (1827) 
subacute sclerosing see Panencephalitis 
Leukaemia see Cancer 
Levinea see Citrobacter 
Listeriosis 
diagnosis, 3447 
immunofluorescence, 4638 
endocarditis, 3451 
endophthalmitis, (2962) 
experimental in 
guineapigs, 2170 
mice 
effect of BCG vaccination, 1720 
resistance to, 4216 
in 
Greece, 2961 
Italy, (1707) 
U.K. and Irish Republic, 1325 
U.S.A., in newborn infants, 3448, 3450 
and children, 3449 
meningitis, 1325, 3449, 3450 
in adult, (3888) 
Listeria spp., (2963) 
taxonomy, numerical, (2168) 
monocytogenes 
culture medium with acriflavine, 4637 
from meat production plants and staff in 
Czechoslovakia, 1706 
inhibition by streptococci, 3889 
serogroup variants 
from healthy subjects, 1326 
in Hungary, (2169) 
Liver disease see also Alcohol; Cancer; Hepatitis; 
Leptospirosis; Toxicology 
abscess due to streptococci, treatment, metro- 
nidazole, 1375 
immunity 
cell-mediated, 4048 
HLA antigens and, 1117 
in vineyard sprayers in Portugal, due to oes, 


inflammatory, liver cell membrane o_o 
11 


persistent, in former drug users, 1594 
veno-occlusive in U.K., associated with herbal 


tea, 99 
Loiasis see Filariasis 


diseases see also Pneumoconiosis; Pneumonia; 
Respiratory diseases 

acute obstructive, from combustion of poly- 
vinyl chloride, 375 
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bird ee s lung 


agglutination tests with avian rete 


antigens in pigeon droppings, 1562, 3295 
antibodies against, 2035 
chronic 
non-specific 
definition and diagnosis in Neteroae8} 
68) 


in workers exposed to dust, 1220 
smoking and, 2845, 3784 
obstructive, 4553 
in U.S.A., Tucson, history, 3360 
in Yugoslavia, mortality, 3804 
Pseudomonas aeruginosa in, (4677) 
socio-environmental factors and, 3805 
symposium, (32) 
farmer's lung 
agents from mouldy hay, 1505 
diagnosis, immunofluorescence, 3293 
experimental in 
mice, allergic alveolitis, (3294) 
rabbits, 2814, (2815) 
immunology, 1959, 2814 
in Canada, and other diseases, 1560 
in U.K., Somerset, 1561 
lymphocytes T and B in, 776 
occupational, 2440 
function see also Smoki: 
effects of air peldalian, 5. (3712), (4433) 
in 
asbestos workers, 1221, 1222 
children, 4432, (4433) 
effect of family factors, (441), (442) 
firefighters, 3282 
foundry workers, (4124) 
granite workers, 2811 


2 
gold, in South Africa, (387) 
perlite workers, 774 
textile workers, 396 
wood workers, 4134 
workers exposed to 
cottonseed dust, 2813 
resins, 34, 374 
toluene diisocyanate, 4113 
vinyl! chloride, 20 
mucociliary transport, (3808) 
Lupus erythematosus 
cryptococcal meningitis in, 1950 
paramyxovirus antibodies in, (4014) 
systemic 
Campylobacter endocarditis and, 2207 
syphilis tests in Israel, 1629 
Lymphadenitis 
cervical, bacterial, (3877) 
suppurative, from BCG vaccination, 3892 
Lymphocytic choriomeningitis see Choriomeningi- 
tis, lymphocytic 


blood transfusion-induced in cancer 
1969 
history, 1511 


in 
Australia, 2753 
Bulgaria, imported, 1512, 4392 


Malaria—cont. 
in—cont. 
Cana 


B.C., imported from India, 1175 
Toronto, in newborn twins, 1514 
Germany, West, imported, 2890 
Greece, imported, 4393 
Japan, imported, 3216 
Netherlands, imported chloroquine-resistant 
falciparum, 2752 
U.K., imported malariae, 3214 
U.S.A., 329 
California, imported vivax, 2754 
congenital, 4394 
U.S.S.R., imported, 328, 2368, 3215 
risk for international travellers, 3680 
treatment and prevention, (3681) 
agranulocytosis after amodiaquine, 3682 
Plasmodium falciparum, African, infectivity for 
vectors in Europe, (1513) 
Malassezia furfur, dimorphism in culture, (4384) 
Malnutrition see Nutrition 
Maternity 
and child health services in U.K., use by er 
55 


mortality see Vital statistics 
pregnancy 
abortion 
septic, due to Salm. agona, (1730) 
spontaneous 
cigarette smoking and, 4539 
genetic aspects, (4145) 
alcohol consumption and effects on infants, 
24, (2844) 
antenatal screening for disease, ioe 3315, 


508) 
Candida in, 3198 
Chlamydia in, 4055 
drug abuse and, 55, 419, 4505 
effect of 
amikacin in terminal stage, 4078 
female sex hormones on infants, 787, 4505 
rifampicin, (4223) 
endocarditis, bacterial, in, (151) 
exposure to mercury, effect on infant, 18 
in doctors, outcome in anaesthetists, 785 
Mycoplasma in, (1936) 
nutritional deficiencies, effects on infants, 788 
oestrogens and cancer (symposium), 826 
plague in, 3507 
prevention of disease in embryo and fetus, 784 
smoking during, 2476, 4539 
effects on infants, 410, 800, 1598-1600, 
2477, 2847, 3338, (3786) 
Toxoplasma antibodies in, 2508, 3684 
venereal diseases in, antenatal screening in 
New Zealand, 2897 
viral diseases in, 1018, 3078 
antibody levels, 2508 
cytomegalovirus, 4302 
herpes, 3973, (4716) 
influenza, 3553 
experimental model, 4754 
papovavirus, 4743 
rubella see Rubella 
smallpox, effects of vaccination on product 
of conception, 2624 
varicella, 3084 
services in 
U.K., related to perinatal mortality, 4502 
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Maternity- -cont. Measles—cont. 
services in—cont. virus—cont. 
U.S.A., for adolescents, (2043) tissue culture cells—cont. 
Measles human 
antibodies in HeLa, persistence in, (276), (1851) 
hepatitis, chronic, in children, 2702 lymphoid, persistence in, (1074) 
multiple sclerosis at different stages, 278, MRC-5 diploid, 3569 
3067-3069 monkey 
atypical, in U.S.A., years after immunization, kidney, 3120 
2666, 4762 Vero, effect of ribavirin, 1071 
complications variants, (275), (4011) 
encephalitis in children, 272, (1849) Medical 
hepatic dysfunction in adults, 4761 care see Community health 
pneumonia in literature 
adults, 1848, 3568 list of journals, pp. 1-18 


_ child with leukaemia, 3570 of National Institute of Occupational Health, 
diagnosis 


- Hungary, (385) 
enzyme-linked immunosorbent assay, (3967) research 
radioimmunoassay, 1069 , and practice (book review), 40 
experimental in hamsters, neurotropism, (274) in U.K., history of Medical Research Council 
immunity (book review), 720 
cell-mediated, 1070 statistics (book review), 4154 
_ complement system in, 3120 Medicine see also Community health 
immunization _ preventive and 
aaa convulsions and, 4172 behavioural sciences, (3753) 


Saska toon, 4760 education for adults, 1248 


U.K., 4319 
Bristol, publicity campaign, 2449 “tau review, 2399 


US.A., (1850), 3567 history 


effectiveness related to secondary 2818 


traditional, Chinese (book), (1570) 
vaccines, live 
in children, 4765 Melioidosis 
trials in Iran, 3569 diagnosis, indirect microhaemagglutination test, 
strains, Edmonston, and further attenuated 3039 
line, antibody persistence, 3119 in U.K., absence in servicemen from S.E. Asia, 
testing, 1076 : 986 
in U.S.A. in in U.S.A. 
adults, 2666 in woman, contracted in S.E. Asia, 987 
immunosuppressed, 3568 pulmonary infection, 988 
Indians in reservations, 2273 Meningitis 
schoolchildren, immunization and, 1413, bacterial 


2274, 3565, 3566 acute, lymphocyte responsiveness and anti- 
in children 


body formation, (508) 
diagnosis, immunofluorescence, 4763 diagnosis 
immunized, diagnosis, difficulties, 4764 counterimmunoelectrophoresis, 3428 
subacute sclerosing panencephalitis associated lumbar puncture, 1686 
with see Panencephalitis in 
virus Australia, Sydney, 4665 
detection in skin rash, 3571 Denmark, Aarhus, 2154 
effects of Switzerland, Geneva, in adults, 1317 
actinomycin D on RNA synthesis, (1852) in children 
cycloheximide, (2668) prognosis, 2155, 4665 
salt on haemagglutination, 3573, 3574 purulent infection in U.S.A, treatment, 
genetics, homology between subacute nen- cillin, 4622 
cephalitis virus and, 4767 serum immunogiobulins, rnin, 
inactivation by UV light, 273 treatment, 504, 4622 
mutants, temperature-sensitive, (1851) carbenicillin and ampicillin compared, 2945 
a be induce interferon, (1072) Aeromonas hydrophila, 989 
nucleocapsi 
circular and elongated forms, (621) Bac: teroides fi ragilis, 2231 
replication, (3572) Citrobacter koseri, 4258 
polypeptides, (2667) Escherichia coli, (1346) 
strains, Edmonston and mouse neurotropic, experimental, 4666 
transfer of properties, 1073 in infants, 1741, 1742, 2196, 2198, 4665 
tissue culture cells Flavobacterium, 1006, (2616), 4665 
BSC-1 Fusobacterium, 2236 
enucleate, 3575 Gram-negative, endotoxin in cerebrospinal 
plaque progeny inducing interferon, 4320 fluid, test, 2184 
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Meningitis—cont. 


bacterial—cont. 
Haemophilus, 3875 
influenzae, 148, 149, 504, 912, 1318, 1695, 
(1699), 1700, 2945, 3428, 3435, 4210, 
4211, 4416, 4630, 4631 
experimental, 2163, 2562, 4212 
type e in child, 2164 
type f, (3436) 
Klebsiella, 1748, 4260 
Listeria, 1325, 3449, 3450, (3888) 
Mycobacterium tuberculosis, 518, 926 
Neisseria meningitidis, 104, 145, 907-909, 
(1689), 2945-2948, 3428, 3429, 4206 
with enteroviruses, (631), 1688 
Pasteurella septica, 4277 
Propionibacterium acnes, 3887 
Pseudomonas, 1779, 2219 
Salmonella, 4236 
Streptococcus, 3427 
group C, in newborn infant, (1680) 
group R, 144, 4202 
pneumoniae, 2943-2945, 4621 


fungal 

Candida, 1160 

Cryptococcus, 1166, 1950, 1951, (2748) 
Trichomonas, in mixed microbial infection, 1516 


viral 
Coxsackie, (631), 2680, 4022 
cytomegaloviruses, 1040 
echoviruses, 1688, 2286, 4331 
lymphocytic choriomeningitis, 1455 
mumps, 27 
Meningoencephalitis, associated with 
Candida, 1948 
herpes simplex and renal transplantation, 593 
influenza, 2644, 
Mycoplasma, (1935) 
Naegleria, 1970 
vaccinia, experimental, 3530 
Mental 
health services 
forensic psychiatry (WHO report), (1583) 
in 
Australia 
health visitors, 2837 
psychiatric units in general we 


Sydney, for children, 2453 
Denmark, Samsg Island, 2836 
Irish Republic, day centre, 3321 
Netherlands, 1586 


.K., (1234) 
for elderly, 49, 412, 2051, 2055, 3316 
for severely handicapped, 1236 
hospitals, patients’ views of, 4520 
London, 11-year analysis, 1585 
Mental Health Act, proposals for reform, 
(1584) 
occupational health team, 48 
residential care, 2054 
U.S.A. 

halfway house, (3322) 
New York, (4521) 

nursing in (WHO report), (51) 

illness 
diagnosis, international variations, (4517) 
in Australia, questionnaire, 4518 


General Index of Subjects 


in tropical diseases hospital, 3323 
long-stay, dental health of, 2833 
Statistics, (1235) 
Scotland 
in doctors, 2838 
sociopathic patients, 50 
retardation, Down’s syndrome, 1426, 4031 
ergy radiation and, (3275), (3276) 
suicide, in U.K 
Edinburgh, attempted, 2839 
London, mortality, 4516 
Microbacterium lacticum, destruction in milk, 


2782) 
Microbiology 
book review, 3846 
genetic manipulation (report), 854 
medical (book reviews), 853, 2125 
methods 
book reviews, 1286, (3848) 
chromatography in (symposium), (4598) 
microbial surfaces and pathogenicity, (3849) 
e 
resistance or sensitivity to mecillinam, 494 
taxonomy (symposium), 875 
Micrococcus spp. 
identification, selective culture medium for, 2549 
tetragenus, from sepsis, 1298 
Micropolyspora faeni see also Lung diseases, 
farmer’s lung 
antigens, extracellular, (1960), 2814 
Microsporum see Tinea 
Minamata , in 
Canada, Ontario, in cats, 3258 
Japan, renal tubular dysfunction in, 3257 
Mircha virus, in U.S.S.R., from ticks, 4809 
Mitchell River virus, (3177) 
Monkeypox, in West and Central Africa, 1023 
antibodies in human and simian sera in Ivory 
Coast and Nigeria, 1024 
Mononucleosis 


cytomegaloviruses in, 1040 
infectious 
antibodies 
heterophile 
and antigens in, (4742) 
persistence, 247 
immunoglobulin response to ampicillin, 250 
atypical, with bone marrow granulomas and 
pancytopenia, (3992) 
cancer after, 1620 
complications 
acute cerebellar ataxia in children, 604 
agranulocytosis and pneumonia, fatal, 248 
encephalitis, diagnosis, 1043 
fibrosing alveolitis, 1822 
haemolytic anaemia, severe, (1821) 
hepatic necrosis, fatal, (2262) 
mycoplasmal pneumonia, (1934) 
neurological, in adult in Canada, 4741 
renal failure, (249) 
thrombocytopenia, 1820 
cytotoxic lymphocytes in, (1823) 
diagnosis, radioimmunoassay, (1044) 
duration, prognosis, 3099 
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Mononucleosis —cont. 
infectious—cont. 
EB virus, 2260, 2637, (3097), 3547 

antibodies 
heterophile, false-positive results, 2316 
immunoglobulins, 
in children, 2639 
in staff of outpatient clinic, 3098 

immunity, cell-mediated, and, 3990, oa 


leucocytes, infected, in, 3991 
glycopeptide from bovine erythrocytes, (3550) 
in U.K., Northern Ireland, 4740 
monocyte function in, (1045) 
receptor, preparation from sheep erythro- 
cytes, (605) 
Monosporium apiospermum see Petriellidium 
Moraxella spp. 
taxonomy, 1007 
osloensis, from nasopharynx of healthy = 


Mortality see Vital statistics and specific diseases 
Mucambo virus, tissue culture, Aedes mosquito 
cells, effect of idoxuridine, 3155 
Mucormycosis see Phycomycosis 
Mumps 
antibodies 
detection by haemolysis-in-gel, 615 
haemolysis-inhibiting, 4012 
associated with influenza A, 4314 
complications 
meningitis, rapid diagnosis, 271 
orchitis in U.S.A., Minnesota, 1857 
diabetes and, lack of association, 2880 
immunity, cell-mediated, assay, (1861) 
live vaccines 
strat 
L3. in U.S.S.R., effectiveness in children, 
1858, 1859 
Urabe, in Japan, duration of immunity in 


children, 2276 
testing in U.S.S.R., 1076 
in U.S.S.R., periodicity, 1856, 4713 
associated with, 1873 


purification, (229), (622), 1077 
tissue culture, baby hamster kidney cells, 
persistence in, (1860) 
Mycobacterial infections see also Leprosy; Tuber- 
culosis 
experimental in guineapigs, cutaneous basophil 
hypersensitivity, 2977 
africanum, tuberculous osteitis of ileum, 1715 
avium, in children, (3899) 
bovis 
BCG strains 
patient, 929, 1717, 4225 
isoniazid-resistant, accidental local infec- 


tion, 3893 
in baboons, 3464 
chelonei, endocarditis, affecting prosthetic “Aen 


fortuitum, spinal, 928 
kansasi 
arthritis of knee joint, (2975) 
complicating leukaemia, (527) 
in Australia, 2974 
in Czechoslovakia, 164 
treatment, rifampicin, resistance to, 526 


Mycobacterial infections—cont. 
marinum 
granuloma from aquaria in 
Australia, 927 
Netherlands, 4648 
New Zealand, 3465 
treatment 
co-trimoxazole, 927 
minocycline, in U.S.A., 4226 
tetracycline, 3900 
‘ycobacterium spp., (2182) 
amino acids, enzymic breakdown, 2574 
antigens, 940 
common, 3466 
specific, and lymphocyte transformation, 
1716 


book review, 3452 
classification, 1333, (2182) 
cobalt, radioactive, uptake, accumulation and 


loss, (~902) 
culture media 
containing lecithin-cholesterol liposomes, 
1719 
effect of Streptococcus spp., 4228 
differentiation, (1337) 
gas chromatography, (937) 
heat-stable acid phosphatase test, 936 
effects of 
ethambutol, 2175 
glutaraldehyde solutions, 932 
quinoline-4-carboxylicacid (523) 
enzymes, arylsulphatase activity, 1 
staining 
157, (529) 
nature of acid-fastness, (528) 
strains 
photochromogenic, biochemical tests, 165 
rapidly growing, numerical analysis, (2179), 
(2979) 
slowly growing. numerical classification, 935 
avium-intracellulare complex, 940 
photochromogenic strains, (938) 
serotype 6, from opossum, 4227 
bovis, BCG strains 
activation of macrophages, 1717 
components, tuberculin-active, 


glycolipids, granulomagenic activity, (934) 
phage typing, 4644 
potency, 1720 
vaccine, changes in, (163) 
chelonei, from pig xenograft heart valves 
placed in patients, 3901 
fortuitum 
brown pigment-producing organism re- 
sembling, (1336) 
effect of sputum digestant, 166 
gordonae, detection in water, 939 
intracellulare, serotype Davis, (4647) 
leprae 
antigens, specific, 940 
effect of thiadiazole compound, 3469 
growth in mouse footpad, (941) 
metabolic activity, 2181 
non-acid fast, (2981) 
resistance or sensitivity to drugs, (2980) 
lepraemurium, metabolism, radiometry, 2575 
phlei, lipids, effect of cultural conditions, 2180 
smegmatis, alkaline phosphatases, (2978) 
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Mycobacterial 
Mycobacterium spp.—coni 
szulgai, identification, (1337) 
tuberculosis 
antigen, specific, preparation, 1332 
culture media, selective, 3461 
effects of 
antituberculous drugs, 525 
isoniazid, related to nicotinamide 
adenine dinucleotide depletion, 


2173 
glutaraldehyde, 932 
phenylacetic and phenoxyacetic 


thiazoles and phenoxyalkyl acid com- 
pounds, 3463 
growth, intracellular, effect of treatment, 
(3897) 
lipoglycopeptide fraction from delipidated 
cells, 3898 

phage 


pes 

from patients with multiple organ 
involvement, 930 

stability, 3460 


typing, (931) 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, 2971 
drugs, 1330 
effect of dimethyl sulphoxide, (2178) 
test method, 3896 
rifampicin, 2972 
strains, niacin-negative, in Hungary, 1718 
Mycology see Fungi 
Mycoplasmal diseases, (691) 
experimental in rats and hamsters, hydro- 
cephalus, (3655) 
urethritis see Venereal diseases 
hominis, blood infections in men, 1933 
pneumoniae 
and infectious mononucleosis, (1934) 
antibodies, transplacental passage, (1936) 
arthritis, 3653 
complications 
cardiac, (3186), 3: 
neurological, 4995), 2342 
diagnosis 
early, passive haemagglutination and com- 
plement fixation, 1491 
mathematical model, (3065) 
staphylococcal radioimmunoassay, 3189 
immunization, trials of inactivated vaccine in 
U.S.A., 2343 
in 
Denmark, epidemics, 2341 
South Africa, 1157 
U.S.A., in naval recruits, 3185 
treatment, josamycin and erythromycin com- 


pared, 1158 
Mycoplasma spp., (691) 
attachment and ingestion by 
culture media, transport 
for urethal swabs, 2536 
NYC and Transgrow compared, 3394 
detection, immunofluorescence, 1488 
morphology and mode of division, (692) 
organisms resembling, in granulomatous 
angiitis of central nervous system, (3656) 
proteins, isoelectric focusing, (694) 


General Index of Subjects 


Mycoplasmal diseases—cont. 
Mycoplasma spp.—cont. 
pneumoniae 
attachment to respiratory epithelium, 
3187), (3654) 
culture media, diphasic, 1490 
interaction with complement, (1937) 
Spiroplasma spp., new, pathogenic for verte- 
brates, 1931 


Ureaplasma urealyticum 
culture media, (693), (1489) 
morphology, (3191) 
resistance or sensitivity to antibiotics, ver 


serotyping by growth inhibition and immuno- 
fluorescence, 3190 
Mycoses see Fungal diseases 
Myxoviruses 
interactions between lymphocytes and infected 
cells, (2277) 
multiple sclerosis and, (4014) 


Florida, from lake water, 1515 
Wyoming, from snails, 1177 
fowleri, in Belgium, from thermal discharge, 
7, 4395 
infections see Amoebiasis 
Neisseria infections 
catarrhalis 
endocarditis, (2158) 
lung disease in coal miner in Belgium, 3874 
gonorrhoeae see Venereal diseases 
lactamicus, septicaemia and otitis media, 1315 
meningitidis, 2945, 2946 
arthritis after, (1689) 
associated with Coxsackie infection, (631) 
bacteraemia with pneumonia in infants, 4624 
conjunctivitis, primary, (3432) 
diagnosis 
detection of antigen in cerebrospinal fluid 
by counterimmunoelectrophoresis, 
909, 3428, 4206 
radioimmunoassay, factors affecting, (507) 
experimental in rabbits, disseminated intra- 
vascular coagulation, (510) 
fatal 
in newborn infant, (908) 
septicaemia, 906 
group A, in U.S.A., 2947 
group B, in child with echovirus peer 


group C, in military recruits, predisposing 
factor, 3430 
immunization, polysaccharide vaccines 
groups A and C in adults, 2156 
in Finland, response in children, 146 
in U.S.A. and Costa Rica, 2156 
stability, effect of lactose, 4207 
_ Standardization, 104, (3431) 


Belgium, 145 
Brazil, schoolchildren as carriers, 2948 


Finland, “due to 
Italy, antibodies in healthy children, 4205 
U.K., meningitis, 3429 
US.A., 505 

carriers, sex differences, 4623 
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Neisseria infections—cont. 
meningitidis—cont. 
in—cont. 
U.S.S.R., (506) 
pericarditis, 907, 2949 
prophylaxis, 505, 909 
space-time clustering, 3875 
Neisseria spp. 
differentiation 
carbohydrate tests, 904, 3434 
gas chromatography, (850) 
effect of rosamicin, 4626 
pili, relationship to colonial morphology, 2157 
preservation by freezing, 3873 
catarrhalis, sensitivity to penicillin in aveden, 


elongata, resembling Moraxella, from naso- 
pharynx of healthy adults, 574 
gonorrhoeae 


antigens, (3844) 
preparation by zeolite disruption, 2530 
requirements for vaccines, 2909 
surface reactive, effects of laboratory 
maintenance, 119 
virulence-associated, new, (2121) 
attachment to human cells, 3841 
effect of surface charge, 120 
inhibited by 
genital secretions, 2529 
immune serum, 121 
bacteriocine production, 116 
capsular, 2117, 2118 
carbohydrate fermentation methods, 2113 
colonies, L-phase, development, (1645) 
culture 
carbon dioxide requirement, 2527 
media 
brain heart infusion blood agar, 1280 
complete simplified, 2526 
lincomycin with colistin, 2904 
liquid, 1283, 4180 
new, 456, 2112 
NYC, carbon dioxide chamber for 
transport, 3394 
Thayer-Martin, action of anisomycin 
in, 2903 
cyclic adenosine monophosphate, absence 
from, (2910) 
effects of 
fatty acids, (3843) 
human serum, 462, 2899, 3395 
differentiation test, 463 
interference by other bacteria, 117, (2115) 
Pseudomonas aeruginosa pyocine, (118), 


spectinomycin, 3839, 4600 
genetics 

B-lactamase genes, transfer by conjuga- 

tion, (3397) 

transformation, (1282), 1642, 1643 
growth 

in guineapig subcutaneous chambers, 464 

pattern and cell division, (1644) 
identification, 1634 

by genetic transformation, a 1643 
2 — system modified, 1 

detection by direct 


induction, type and strain variation, 2528 


Neisseria infections—cont. 
Neisseria spp.—cont. 
gonorrhoeae—cont. 
lipopolysaccharides, 3398 
metabolism, tricarboxylic acid cycle wer 


pathogenicity for guineapig tissue, 4179 
phagocytosis, resistance to, 115, 1279 
pili, 3842 

antigen for radioimmunoassay, 2522 
radiolabelling, (1646) 
resistance or sensitivity to 

antibiotics, 458, 847, 1276, 1638, merry 


and serum 
plasmids, ican (1641), (4183), (4184) 


drugs 
genetics, (4594) 
multiple resistance, 1639 
spectinomycin, 4182 
strains 
colony 
types, new, virulence, 2907 
variants 
interaction with tissue culture = 


outer membrane protein in, 2119 
lucose-negative, effect of media, (849) 
lactamase producing 
detection, 3438 
in Africa, 2103 
penicillin-resistant, (3397) 
absence of degrading enzymes, 460 
(114), 459, (461), 
846, 1640, (1641), 2104, 2524, 2905 
typing 
by pyocine, 2114 
immunotyping, 1637, 4593 
serogrouping, (848) 
surface, outer membrane proteins, 


survival 
in tissue culture cells in subcutaneous 
chambers in mice, 2532 
in urine, 2106 
on glass surfaces and linen, 2525 
meningitidis 
antigens, polysaccharide, 3433, 4206 
culture medium, 5 
effect of sodium polyanethol iphone, 


from genito-urinary tract and anal — 


preservation by freezing, 147 
resistance or sensitivity to sulphonamides, 
testing, 1690 
serogroups, group B, serotyping by bac- 
terial agglutination, 910 
subflava, bacteriophage, (1316) 
Nephritis see Renal disease 
Newcastle disease 
antibodies, haemolysis-inhibiting, 4012 
in Malaysia, human laboratory infection, 2670 
virus 
haemolysis, enhancement of, (1079) 
in birds from Panama imported into at 
purification, large-scale, (229) 
titration, micromethod, (1078) 
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Nocardiosis 
experimental in mice, amyloidosis, 2358 
in U.S.A., 7 
asteroides, experimental in mice, effect of 
cyclophosphamide, (3669) 
caviae, disseminated, 2356 
Nocardia spp. 
and rhodochrous complex, taxonomy, (704) 
book review, 1170 
culture medium, effect of carbon dioxide, 2750 
asteroides, interaction with rabbit alveolar 
macrophages, 2357 
Noise see Environment; Industry and occupation 
Northway virus see also Encephalitis 
from Aedes mosquitoes in Canada, 3634 
agent, associated with gastroenteritis, 


2391, 2392, 3593 
Nutrition see also Foods 
diets 
cancer and, 79, (443), — 
heart disease and, 440, 1611 
chronic degenerative disease mortality —_ 


Belgium, in industrial and school — 


U.K., of 
Asian immigrants, 4146 
old people, protein synthesis in, 3774 
schoolchildren, 
U:S.A., of 
adolescents (book), (3773) 
schoolchildren, supplementation, 2462 
iron deficiency anaemia and, 98 
lead poisoning in children and, (4444) 
of elderly women, 4512 
_ serum lipid levels and, 1256 
in 
Europe (conference), 3317 
Germany, West, role of dietary medical 
consultant, 4511 
U.K., weight gain and physical development 
of schoolchildren, 413, 414 
malnutrition 
decreased interferon production in ne" 


in old people, (3775) 

vitamins 
deficiencies, congenital neural tube defects 
and, 788 


deficiency, tickets and hypophosphataemia 
in children, 792 
in human milk, 3776, 4503 
status of Asian immigrants in U.K., 3318 
symposium, (793) 
pyridoxine, maternal intake and milk content 
in U.S.A., 416 
worldwide variation in growth and (book), 


Obesity 
and heart disease, 1255, (3353) 
in U.K. (report), 2463 
Occupational medicine see also Industry; Pneumo- 
coniosis; Toxicology 
health 
and safety 
book review, 2435 
in U.K., (380) 
of migrant workers (report), (4123) 
of post office workers in U.K., (382) 
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Occupational medicine—cont. 
health—cont. 
services in 
South Africa, Rand mines (reports), (1219), 
(4126) 


U.K., (381) 
for mentally ill, 48 
Scotland, for health board staff, 1218 
U.S.A., history, (770) 
hypertension control in industry, 1260 


in 
Hungary (bibliography), (385) 
Netherlands, pre-employment medical exam- 
inations for adolescents, 4469 
Poland, (3279) 
Sweden, (3278) 
U.S.A., education, (4467) 
olfactometry, (386) 
symposium, 3280 
Old people 
brain failure ST (1233) 
cancer in, (2491) 
disease and, (816), (3801), 4161 


"Canada, role of foster homes, 2052 


ial to hospital admission, 1232 
continuing-care wards, 2050 
day hospital, 3771 
dental services in hospitals, 2832 
domiciliary services for, 412, 2051 
effect of heatwave on mortality, 1198 
nutrition, 3774, (3775) 
psychogeriatric services, 49, 2055, 3770 
integration, 3316 
ue measurement of needs, 1580 
dietary survey of women, 4512 
long-term care, 2459 
psychological approaches to treatment, 2460 
Onychomycosis, due to Trichophyton rubrum, (317) 
Orf 


human, complications, 4709 
virus, tissue culture cells, ultrastructure, (4710) 
Orungo virus 
characterization, (1923), 3178 
tissue culture, 4810 
Osteomyelitis 
due to 
Alternaria, (3678) 
Aspergillus terreus, 4064 
Corynebacterium haemolyticum, 2959 
Haemophilus influenzae, 1698 
Neisseria gonorrhoeae, 1277 
Staphylococcus, 4193 
Veillonella parvula, 2559 
treatment, clindamycin, 4409 
Otitis see Ear infections 
Panencephalitis, subacute sclerosing, 4054 
associated with measles 
antibodies, (2669) 
immunoglobulins in 
brain, (1075), 3576 
serum, (1854) 
and cerebrospinal fluid, (1853), pits] 


in child with treated leukaemia, 272 
virus, 4321 
haemagglutination, effect of salt, 3574 
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Panencephalitis, subacute sclerosing—cont. 
associated with measles—cont. 
virus—cont. 
tissue culture cells 
BSC-1, enucleate, 3575 
hamster brain tumour, 


experimental in rhesus monkeys, 4766 
in U.K., 1414 
in U.S.A., measles immunization and, 3577 
virus 
genetic homology with measles virus, 4767 
pseudotypes associated with measles and 
vesicular stomatitis viruses, 277 
Papovaviruses, subgroup B 
type 2, SV40, from newborn infant, 3184 
type 5, BK, tissue culture, human foreskin, (679) 
type 6, JC, from 
multifocal leucoencephalopathy, (1827) 
urine of pregnant woman, 4743 
Paracoccidioidomycosis, growth of mycelial and 
yeast forms of Paracoccidioides erases} 


Paragordius varius infection, human, in Canada, 
Quebec, 2386 
Parainfluenza 


type 1, Sendai 
antibodies, haemolysis-inhibiting, 4012 
experimental i in mice 
cell-mediated immunity, (1862) 
intrauterine transmission, 1080 
type 3, experimental in hamsters, effect of 
passive antibody, 280 
viruses 
virulence, assessment, 4013 
type 1, Sendai 
antigens 
immunoelectrophoresis, (1416) 
M-protein, (1417) 
envelope 
changes preceding infection, (620) 
interaction between ceruloplasmin ane 


production and purification, (1081) 
tissue culture, porcine kidney cells, 1415 
type 3, effect of streptovirudin, 1863 
Paramyxoviruses see Myxoviruses 
Paratyphoid see Enteric fevers 
Parvoviruses, particles resembling, in human faeces 


and serum, 1454 
Pasteurella infections 
pneumotropica, of hand after dog nae in Aus- 


tralia, (4278) 

septica, 1372, 3948 

endocarditis, 4691 

meningitis in infant, 4277 

pneumonia with bacteraemia, (4692) 
Pasteurella spp. 

multocida see septica 

pestis see Yersinia 

pseudotuberculosis see Yersinia 

septica, immunogenic fraction of culture 


filtrates, (1373) 
Peptococcus infections 
magnus, infection of feet, 1685 
Peptococcus spp., differentiation from Pepto- 
streptococcus by novobiocin, 3872 
Pep occus Spp. 
differentiation from "Peptococcus by 


1597 


Peptostreptococcus spp.—cont. 
anaerobius, effect of sodium  polyanethol 
sulphonate, (1314), 2558 
Petriellidium boydii infections 
arthritis, treatment, amphotericin B, 4825 
in U.S.A., 1507 
pulmonary, 1506, 3207 
in Canada, 4387 
Phlebotomus fever virus infections, human, in 
Greece, effect of malaria control eee, 
Phocanema see Anisakiasis 
Phycomycosis 
bone marrow necrosis and, 2367 
pulmonary 
and rhinocerebral, treatment, 4066 
mycetoma in patient with diabetes, (4390) 
Pichinde virus 
inhibition by actinomycin D, (1131) 
lethality for different hamster strains, (3619) 
Picorna' see also specific viruses 
differentiation, 3585 
new, from acute haemorrhagic anes 


Piedra, white, in Colombia, 320 
Pigeon breeder’s disease see Lung diseases, bird 
breeder’s lung 


animal, in Europe, in small mammals, 3688 
human, in U.S.A., Nantucket Island, 1978, 
79, 4831 
transmission by Ixodes ticks, 1523 
Pityrosporum see Malassezia 


experimental in 
guineapigs and monkeys, immunization, 2612 
mice, 421 
human, in U.S.A., 2611 
bubonic 
from pet cats, 3506, 4279 
from rabbits, 3046 
in pregnant woman, 3507 
transmission by fleas (book), (207) 
Yersinia pestis see Yersinia 
Plasmodium see Malaria 
Plesiomonas shigelloides, from gastroenteritis, 554 
Pneumoconiosis 


asbestosis 
cancer and, 3288, (4473) 
immunology, 2439 
HLA antigens in, 1556 
in France, (2809) 
in U.K., Northern Ireland, (4473) 
lung function tests, 1222 
mesothelioma in U.K., 2030 
from environmental exposure in bo | 


mortality predictions, 2031 
related to fibre counts, 4132 
book review, 388 
byssinosis in cotton workers, 29 
coal workers 
chronic bronchitis and, 4471 
lung function tests, 4472 
tuberculosis in, treatment, rifampicin, 2029 
diagnosis 
radiological assessment, (2437) 
X-ray analysis, (2438) 
fibrosis, massive, in gold miners, (2812) 
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Pneumoconiosis—cont. 
in South Africa, Witwatersrand, in non-mining 
industries, 2440 
silicosis 
experimental in rats 
effect of fat in diet, (3285) 
lipid metabolism, (3286) 
immunity, cell-mediated, 4127 


in 
foundry workers, 25 
risk from dust, (390) 
ore miners, 389 
sand blasters, 2027, 2028 
oxyproline-glucuronic acid test in, 3284 
treatment, polyvinylpyridine oxide, 773 
Pneumocystis carinii infections 
diagnosis, difficulties, 340 
experimental in 
nude mice, model, 3697 
rabbits, cysts in lungs, 1525 
pneumonia, (1524), 2387-2390, (3695), 4404 
Pneumocystis carinii, serial propagation in cell 
line cultures, 3696 


bacterial 
Bacillus cereus, treatment, gentamicin, 1367 
Haemophilus influenzae, (1696), 4627 
Neisseria meningitidis, 4624 
Pasteurella septica, (4692) 
Pseudomonas aeruginosa, 1766, 3031 
Staphylococcus after infectious mononucleo- 
sis, 248 
group B, 898 
pneumoniae, 3424, 4203, 4615, (4616) 
experimental in rats, lung bacterial 
clearance, (4204) 
chemical, due to epoxy resin, (4475) 
Chlamydia, 1479 
syndrome in infants, 1477 
fungal, 3 
mycoplasmal, 1158, (1934), 3185, 3652 
Pneumocystis carinii, (3695) 
diagnosis, 
examination of 
gastric aspirates in children, 2387 
pulmonary secretions, 2388 
sputum, (1524) 
lung biopsy, (2389) 
treatment in children, 2390 
rickettsial, 4370 
viral 
adenoviruses, 2263, (2264), 3100 
influenza 
swine strains, 255, 256 
with septicaemia, 2646 
measles, 1848, 3568, 3570 
Poisoning and poisonous substances see Foods; 


Toxicology 
Poliomyelitis see also Enterovirus 
antibodies in workers to be employed in de- 
veloping countries, 4327 
immunization see also Immunization 
in U.S.A., 1088 
recommendations, (3586) 
with live vaccines, 1088, 1089 
complications, 4328 
Sabin, effect on central nervous system of 
monkeys, 4770 
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Poliomyelitis—cont. 
in 


France, 627, 2282 
Germany, West, 628, 1421 
Italy, 2677 
U.S.A., New York, 2283 
mechanism of infection, 629, 630 
statistics, WHO, 1975 incidence, 4325 
virus 
in 
central nervous system, 630 
sewage, 1538, 
removal, (2) 
sludge 
activated, persistence in treatment, 


1993 
inactivation, 734, 3238 
water 
aggregation and survival, 3236 
inactivation, 
neurovirulence, mathematical model, (4329) 
protein synthesis inhibition, (4020) 
strains 
differentiation by elution marker, (3124) 
in Uganda, (286 
in U.K., immunization and, 4326 
type i survival in soil and on vegetables, 2678 
type 
characteristics, 2285 
from central nervous system of ne, 


Polyomaviruses see Papovavirus 
Population see Family planning; Vital statistics 
Powassan virus infections, in U.S.A., in goats, 
milk-borne transmission, 3172 
Poxvirus infections see also Cowpox; Elephantpox; 
Monkeypox; Sheep-pox; Smallpox; Swine- 
pox; Vaccinia; Yaba 
diagnosis, passive haemagglutination test, 1804 
viruses 
differentiation, 1804 
by gel precipitation test, 231 
inclusion markers, A-type, 3529 
Propionibacterium acnes infections 
hydrocephalus and glomerulonephritis in, 2167 
meningitis, 3887 
Proteus infections 
mirabilis 
experimental in mice, immunization with oral 
vaccine, 2203 
mastitis in newborn infant, (961) 
Proteus spp. 
antigen O, effect of human serum, 3495 
contaminating fiberoptic bronchoscope, 4671 
culture media, modified, 545 
proteocine production, (189) 
typing by sensitivity and, (1351) 
mirabilis 
phage typing, (962) _ 
swarming, electron microscopy, (2204) 
morgani, new serotypes in Czechoslovakia, 
(3017) 
rettgeri 
resistance or sensitivity to 
drugs, 1 
gentamicin and tobramycin, 


serotyping, (1352) 
variation in urease activity in hospital 
strains, (963) 
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Protothecosis 

animal, in South Africa, 4406 

human, cutaneous, in U.S.A., treatment, ampho- 
tericin B, 4405 


Providencia spp. 
resistance or sensitivity to antibiotics, 3939 
stuarti 
in hospitals, 838 
resistance or sensitivity to antiseptics and dis- 
infectants, 1353 
variation in urease activity, (963) 
Pseudomonas infections 
experimental in neutropenic rats, treatment, 
carbenicillin and gentamicin, (198) 
ulcer, corneal, detection by Limulus lysate a 


aeruginosa 
antibodies 
extraction and purification, 1775 
precipitating, in chronic obstructive lung 
disease, (4677) 
bacteraemia in dialysis unit, (3032), (3033) 
cystic fibrosis and, 979, 2212, (4676) 
endophthalmitis from contaminated lenses, 
in U.S.A., 560 


experimental in mice 
corneal ulcers, synergistic effect of immuno- 
globulin and antibiotic, (562) 
effect of Staph. aureus, 885, (983) 
immunization with polyvalent vaccine, 1768 
lung infection, (3037) 
with human and environmental — 


in 

India, 4681 

Japan, 2213 

U.S.A., 979 
Otitis externa from swimming pool, 2772 
pneumonia, 3031 

bronchopneumonia resistant to 


skin rash from hot swimming pools in eo 


thyroiditis, acute suppurative, (3502) 
treatment, azlocillin in Germany, 4678 
ventriculitis, treatment, gentamicin, (4269) 
cepacia 
arthritis, septic, 3503 
endocarditis and ecthyma gangrenosum in 
drug addict, 2218 


lung abscess, 3038 
meningitis, treatment, co-trimoxazole, 2219 
maltophilia 
bacteraemia associated with prolapsed mitral 
valve, 4273 


in Australia in 
abattoir worker, 3504 
hospital patients, 839 
pseudomallei, wound infection from soil due to 
organism resembling, in U.S.A., 2220 
Pseudomonas spp. 
classification, numerical taxonomy, 3028 
culture media, (3027), 4675 
differentiation 
decarboxylase test, 2210 
Mueller-Hinton agar medium, 1309 
effects of disinfectants, (4606) 
fatty acids and metabolic products, (2211) 
from natural habitats, (3027) 
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Pseudomonas infections—cont. 
Pseudomonas spp.—cont. 
resistance to drugs, transferable, eri 


strains 
alkali-producing, from meningitis, 1779 
fluorescent, differentiation from Ps. aeru- 
ginosa, 985 
aeruginosa 
antigenic change after lysogenization, (3030) 
antigens, somatic and flagellar, differentia- 
tion, (2608) 
bacteriocine-like substances from, (2214) 
classification 
indirect fluorescent antibody ear 


serogrouping schemes, (1769) 
in Japan, (1771) 
components, toxicity, 2217 
against guineapig alveolar ae 


effects of 
acetylcysteine, 2926 
antibiotics, salt antagonism, (959) 
azlocillin, 3942 
pirbenicillin, 2545, 2546 
and other penicillins, 2607, 3034 
ticarcillin and tobramycin, synergy, 4270 
from distilled water in pharmacy, 561 
in 
contaminated aqueous substrate, detec- 


tion, 980 
hospitals, 976, 1364 
from 
contaminated equipment, 2513, 4174 
sinks, 1764 


water beds, 3390 
schools, in damp areas, (1363) 
water, density estimation, (1535) 
pyocine 
inhibition of N. gonorrhoeae by, (118) 
production, effect of medium, 978 
types, 1364 
from man and animals compared, 197 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, 197, 867, 869, 3939, 4680 
laboratory variability, (981) 
R plasmids in Australia, 3941 
carbenicillin 
B-lactamases and, 3940 
plasmid, (3036) 
drugs, 2992 
gentamicin, 2922 


n 
Canada, effect of — 


Japan, effect of amikacin and 
colistin combined, 4679 
U\S.A., 195 
sensitivity to other antibiotics, 870 
pyocine, effect of antibiotic ae 


temperature-stressed, enumeration on selec- 
tive media, (1776) 
toxins 
active peptide from, (3943) 
endotoxin, immunosuppressive effect on 
lymphocyte transformation, (1778) 
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Pseudomonas infections—cont. Rabies—cont. 
Pseudomonas spp.—cont. human 
aeruginosa—cont. immunization 
toxins—cont. i 
exotoxins 
exotoxin A, action of, (1777) 
neutralization of cytotoxic activity, U.S.A., recommendations, (1139) 
1365 vaccines 
production, (2215) duck embryo 
purification, large-scale, (982) and Hempt compared, 3180 
response of mammalian cells, (1366) trials, 2729 ; 
skin necrotizing property, (4682) hamster kidney cell, in Canada, for risk 
haemolysin production, related to respir- groups, 1140 
atory infection, 2216 human diploid, 1471, 2730, 3181 
typing inactivated, in U.S.S.R., 4814, 4815 
by phage in sheep brain tissue, 308 
Portugal, 194 suckling mouse brain, neurological reac- 
Rumania, (977) tions to, 3182 
by pyocine, 976, (3029), 4681 in 
serotyping, (1772)-(1774), 2213, (4271), Argentina, recovery from, 307 
(4272) Germany, West, 3180 
cepacia, in hospitals, from Iran, 3181 
benzalkonium chloride solution, 2098, 2099 U.K., Leeds, risk from dog bites, 4365 
water reservoirs of unheated nebulizers, 984 U.S.A., 1470, 2728 
stutzeri, 1309 prophylaxis, 2728 
thomasii, from distilled water in pharmacy, postexposure antibody response, 681 
561 in Spain, 2333 
Pseudotuberculosis see Yersinia in U.S.A., 1469 
Psittacosis pathogenesis, (4053) 
human, in U.K. virus, (229), (686) 
endocarditis, (3643) antigens, glycoprotein, 683, 1472 é 
myocarditis, (2737) components with haemagglutinating activity, 
psittacosis agent see Chlamydia 684 
Public health see Community health inactivation, thermal, stabilization by che- 
Q fever lating agent, 685 
diagnosis, 1149 strains, street and fixed, differentiation by 
endocarditis in U.S.A., (2739) counterimmunoelectrophoresis, 2732 
experimental in guineapigs tissue culture 
and rabbits, immunization, 3646 cells 
effect on macrophages, 1926 BHK-21 
immunity, 3645 cell-mediated cytotoxic effects, 3183 
immunization, soluble vaccines, effects on pre- supplemented with DEAE-dextran, 
viously immunized persons, 4371 
in chick embryo 
Cyprus, in soldiers from U.K., 4370 static, 1925 
Germany, West, tick distribution and, 1148 with alkaline maintenance medium, 
U.S.A., California, blood transfusions and, 
2337 human diploid WI-38, chromosome 
Rickettsia burneti see Rickettsial diseases analysis, 3639 
persistent infection, (1145), (1146), 4813 
aetiology, history, (1138) variant, small plaque, production of defective 
animal particles, (1144) 
control, infectivity of oral vaccine for rodents, | Radiation onperns 
1143 low-level, biological effects (symposium), 24 
dogs natural 
immunization with ethylenimine-inactivated related to Down’s syndrome in India, Kerala, 
tissue culture vaccine, 2731 (3275), (3276) 
in U.S.A., Texas, 1141 solar, skin cancer and, 4564 
in nuclear power production, health implications 
Australia, risk among wild animals, 1142 (WHO report), (3277) 
Germany, West, characteristics of spread, of 
.S.A., related to presence of caves, and for other purposes report), 
book review, 4052 (4118) 
diagnosis, fluorescent antibody test, 2727 processing workers, to airborne thorium, 
effect of acetone, 309 (3273) 
preparation of conjugate, (682) women 
experimental in mice dial workers, to radium, (3274) 
immunization, role of thymus, 1147 from cancer screening and treatment, 4557, 
Negri bodies in brain, 2334 4558, (4567) 
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Radiation exposure—cont. 
protection against 
disposal of waste on ocean floor, (4121) 


in 
dentistry (book), (3272) 
hospitals and research 


119) 
uranium and other mines, (4120) 
recommendations of International Commis- 
sion, (4117) 
Rehabilitation see also Disability 
of alcoholics in industry, 797 
Reiter’s syndrome see also Venereal diseases 
after Salmonella typhimurium enteritis, (2987) 
Relapsing fevers, tick-borne, in U.S.A., eee 
Renal disease see also Therapeutic agents 
after viral respiratory infections, (3066) 
glomerulonephritis 
post-streptococcal, (137), 1672, (2140), 2550 
long-term course, 136 
Propionibacterium acnes in, 2167 
staphylococcal, immune complex in, 1294 
Yersinia enterocolitica in, 4687 
nephritis 
endemic (Balkan nephropathy) 


in 
Bulgaria, related to urinary tract tumours, 
2096, 2495 
Rumania, urinary excretion of albumin 
and microglobulin, 2884 
Yugoslavia, 2885 
mortality, (100) 
fungal toxins and, (2499) 
ochratoxin A, foodborne, 2885 
viral aetiology, ultrastructural studies, 
(2886), 3377 
interstitial, associated with Coxsackie or 


Reoviruses 
from sewage, 2284 
in water, aggregation, 3236 
morphology compared with rotaviruses and 
orbiviruses, 4339 
particles resembling see Rotaviruses 
Reports and conferences see REviEws index 
Research, medical see Medical 
Respiratory diseases see also Lung diseases; 
Pneumoconiosis; Pneumonia 
acute 
in Czechoslovakia, 3995 
in U.K., in infants, effect of family wae, 


precursor to chronic obstructive lung os 


alveolitis, allergic 
due to 
exposure to bird antigens, false-positive 
complement-fixation test, 4747 
micro-organisms in cooling-water of factory 
machine, 1224 
experimental in mice, with Micropolyspora 
faeni, (3294) 
asthma 


from inhaled epoxy resins, (1563) 
from urine proteins of rats and mice, 4597 
in bakers, hypersensitivity to fungi, (3292) 
bronchitis 
chronic 
bacteria and viruses in, (1625) 


Respiratory diseases—cont. 
bronchitis—cont. 
chronic—cont. 
in 
coal miners, (2436), (3806), (3807) 
pneumoconiosis and, 4471 
cotton workers, 395 
millers and bakers, hypersensitivity to 
flour, 2034 
workers in Switzerland, 4553 
smoking and, 4536 
in Czechoslovakia, 2063 
tracheobronchial lymph node abnormali- 


ties, (3785) 
prevention, 2487 
chronic, in U.S.A., Tecumseh study, 4536 
in Canada, indoor humidity and, 78 
in New Zealand, mortality, (807) 


in 
children 
air pollution and, 2413 
in U.K. 
associated with gas cooking, 3361 
family factors and, (441), (442) 
housing conditions and, 4432 
rubber workers, 33, 34 
workers harvesting grain, 31 
Legionnaires’ disease in U.S.A., 


— and, 2487, 3339-3341 
vira 
immune-complex renal damage after, (3066) 
in children 
antibodies to various viruses, 1404 
diagnosis, indirect fluorescent antibody, 606 
treatment, human leucocytic 


with cystic fibrosis, amantadine prophyl- 
axis, 105 
treatment, interferon in, in vitro a 


urinary fibrin degradation products in, 2267 
Respiratory syncytial virus infections 
in infants, 607, 623 
antibodies in sera 
of newborn, and of mothers, 2673 
related to age, 2672 
apnoea and, (1864) 
severity reduced by maternal antibody, 624 
virus, tissue culture, bovine fetal tracheal — 


Reye’s me 
cerebral inclusions in, (101) 
in U.S.A., Pittsburgh, 836 
influenza and, 254, 836, 1406 
liver serum enzymes in, 2883 
Rheumatism 


acute 
and chorea, antibodies to neuronal tissues in, 


lymphocyte surface markers, (2140) 
prophylaxis, 4609 
cardiac, (3419), (3420) 
chronic, cell-mediated immunity, 3418 
Rheumatoid 
arthritis, paramyxovirus antibodies in, (4014) 
factor 
associated with hepatitis, 4348 , 
effect on histoplasmosis, diagnosis, (ise7 


Numbers refer to abstracts and not to pages (unless otherwise shown). 


1602 


Rhinoscleroma, 1758 
Rhinovirus infections sce also Common cold 
experimental in man, effects of 
guanidine compound, 3590 
sulphur dioxide, 3589 
viruses, tissue culture, human cells, HeLa and 
embryo fibroblasts, 2289, 4776 
Rickets and hypophosphataemia in infants, 792 
Rickettsial diseases see also Q fever; Trench fever; 
Typhus fever 
in Germany, West, 4374 
in U.S.A., diagnosis, 4373 
tick-borne, in Czechoslovakia, Apodemus flavi- 
collis as possible reservoir, 1153 


Rickettsia spp. 
antigens, (3647) 
staining for microagglutination wren 


tissue culture, 2741 
burneti 
buoyant density, 1927 
interaction with macrophages, 1151, = 
( 


28) 
surface, phase variations, 2338 
tissue culture, in poikilothermal cells, 1150 
mooseri, tissue culture, plaque assay, 1155 
prowazeki 
strain Madrid E, purification, 1929 
surface structure, electron microscopy, 
(1156) 
rickettsi 
buoyant density, 1927 
electron microscopy, (3651) 
from ticks in Czechoslovakia, (4375) 
tissue culture cells 
infection cycle, (1154) 
monocytes and bone marrow, 2740 
tsutsugamushi, interference with Encephali- 
tozoon cuniculi in culture, (1484) 
Rift Valley fever virus, nuclear immunofluores- 
cence, (1918) 
Ringworm see Tinea 
Rocky Mountain spotted fever see Typhus fever 
Rodents see Infestation 
Ross River virus infections 
experimental in lymph node of sheep, 3158 
in Australia, 3147 
antibodies in polyarthritis patients, 3622 
Rotaviruses 
antigenic relationships of human and animal 
viruses, 2687 
Nebraska calf diarrhoea, 2685 
simian and murine, 1875 
antigens, diagnostic, 1094 
subunit in faeces, 2297 
associated with Crohn’s disease, 2686, 3133, 
3594, (3595) 
calf, haemagglutinin preparation, 4779 
detection methods, 1096, (2295), 2682, mo 


from gastroenteritis in 
adults, 2290, 2291, 313 
children, 1093, i874, 3504, 2683, a 2687, 


4024 
detection 


culture technique, 4025 
electron microscopy, 4333-4335 
enzyme-linked immunosorbent 


immunoelectro-osmophoresis, 4026 
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Rotaviruses—cont. 
from gastroenteritis in—cont. 
children—cout. 
detection—cont. 
immunofluorescence, 1095, 4777 
radioimmunoassay, 4336, 4778 
nucleic acids, (635) 
and proteins, (2296) 
particles, 1097 
transmission, experimental to 
monkey, 2293 
piglets, 1098 
puppies, 2294 
lambs, (1423) 
and other animals, 2687 
morphology, 4339 
Rubella 


antibodies in 
children with chronic hepatitis, 2702 
girls, 1868 
patients with multiple sclerosis, 4017 
women during epidemic and later, 2675 
congenital 
chronic thyroiditis in, (1865) 
defects, prophylaxis, 281 
diagnosis, prenatal, 4018 
in U.K., surveillance, 4768 
diagnosis 
abnormal immune response, 282 
enzyme immunoassay after mw, 
haemagglutination inhibition tests, 2279, 3581 
false-positive reactions, 4015 
modified, 1866, 3580 
non-specific inhibitors in 
characterization, 1867 
removal, 626, 2280, 4016, 4322 
haemolysis-in-gel test, 2278 
immunoglobulins, specific, in, 1082, 1083 
use of staphylococcal protein A, 2281 
epidemiology, 281 
immunity, cell-mediated, 1085 
after natural infection, 3583 
and immunization, 3122, 3584 
immunization 
in U.K., of 
schoolgirls, vaccine uptake and, 1869 
women by general practitioners, 2674, 3578 
in U.S.A., (1850) 
of postpubertal women, evaluation, 1870 
with live vaccines 
complications 
arthritis, 1085 
diffuse myelitis, 1871 
persistence of immunity in 
schoolchildren 
girls, 625, 3579 
in Hawaii, 284 
women, 283 
strains, 4595 
development in Japan, (1084) 
HPV-77 


persistence of immunity, 3579 
potency, 3582 
RA 27/3, RM in children, 2676 
in U.K., Orkney, 3 
in US. ‘A., university 


reinfection of vaccinated and naturally immune 
girls compared, 625 
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Rubella—cont. 
virus 
and simian virus from newborn infant, 3184 
nucleic acid, RNA, fate after virolysis, (1086) 
tissue culture, BHK-21 cells 
cell respiration, (1872) 
persistent infection, (4019) 
Runde virus, from seabirds and ticks, (4769) 
Salmonellosis see also Enteric fevers 
antibodies to R antigens in, (176) 
arthritis, HLA antigens and, (947) 
experimental in monkeys, effect of pene 


4246) 
in Czechoslovakia, (2583) 
pathogenesis (book review), 4650 
septicaemia, gastroenteritis and cholecystitis due 


to Arizona sp., 1733 
statistics, WHO, 4233 
transmission from mother to infant, 1339 
agona 
in U.K., Hull, food poisoning outbreak, 2420 
in U.S.A., hospital outbreak, 4243 
septic abortion, (1730) 
bareilly, in Sri Lanka, Colombo maternity 
hospital, (533) 
bredeney, in U.S.A., Massachusetts, in infants, 


chester, acute splenic abscess, (2191) 
dublin 


experimental oral immunization in mice, 537 
in cattle, (950) 
abortion and diagnosis, (3483) 
enteritidis 
endocarditis in U.K., (1729) 
experimental! in rats, effects of endotoxin on 
liver, (3914) 
heidelberg, hospital outbreak, 3912 
minnesota, experimental immunization in rab- 
bits with R mutants, 3915 
newport, from 
hospital bedpans, 4175 
precooked roast beef, 4107 
okatie, acute sacroiliitis due to, (4244) 
oslo, hospital outbreak, 2588 
typhimurium 
colitis, 178 
experimental in mice 
immunization with 
mutants, in calves and, 3479 
ribosomal vaccine, variability, 180 
_ Oral, immune response, (948) 
in 
Germany, Essen, 2586 
Sweden, joint affections, (947) 
Switzerland, 2587 
U.K., from hospital bedpans, 4175 
U.S.A., Kentucky, from unpasteurized 
milk, 3478 
Reiter’s disease associated with, (2987) 
transmission, potential, by American cock- 
roach, 535 
virchow, in U.K., hospital infection, 949 
wien, in 
newborn infants, hospital outbreak, 3481 
pigs, 3482 
worthington, in Hong Kong in newborn — 


Salmonella spp. 
classification 
B and D groups, 3919 


Salmonellosis—cont. 


Salmonella spp.—cont. 
classification—cont. 
O groups, (1344) 
taxonomic subdivision, (540) 
culture, 3473 
media 
enrichment, 1342, 3474 
for isolation from 
foods, 10 
river water, 1728, (2407) 
MacConkey’s modified, 2580 
xylose lysine deoxycholate, 4250 
detection, 951 
test kits, 1727, 4660 
effects of 
antibiotics on agglutination with O anti- 
sera, 2988 
cinoxacin and other antibiotics, 4249 
esterases, (2192) 


, 3485 
178, 945 
Canada, 946, 3908 
Germany, West, (1726), 3909, (3917) 
from autobahn parking places, 173 
India, 
Italy, (2189), 2581, (2582), 


Netherlands, 4247 
Walcheren, 174, 3907 
Poland, 1341 
in servicemen from Egypt, (2188) 
U.K., 1725, 3906 
: US.A., 13, 2190, (2406), 2588, 2990, 3912 


animals and birds, 1725, 2581, 3485 
carrier pigeons, 2501 
cattle, (950), (3483) 
dogs, 3909 
faeces 
human, 4238 
of wild birds, 1341 
foods see Foods 
frogs, aquarium, 3484 
iguana, 181 
pigs, 174, 3482, 3485, 3906, 4247 
sewage treatment plants, 539, 3907 
turkeys, 4106 
wastes from meat-packing plants, 3908 
water, (2406), 3475 
and sewage, 175, 1728 
estuarine, (2407) 
new, (1734), 3485 
crossness, 539 
koenigstuhl, 1731 
phage types (WHO report), 1343 
phage typing, (952), 1732, (3918) 
resistance or sensitivity to drugs, (1726), 
(2189), 4238-4241 
report, 1343 


transferable R factors, 2190 
abony, from milk, thermal resistance, 4242 
Arizona group, (1344) 
differentiation by plating medium, 1735 
in snakes in Israel, (1734) 
resistance or sensitivity to antibiotics, 2990 
serotypes, new, 173 
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—cont. 
Salmonella spp.—cont. 
bovis morbificans, from pre-cooked roast 
choleraesuis, antigens 
for grouping of Candida, (4063) 
relationship with Torulopsis, 2989, (3913) 
eimsbuettel, from pancreatin 


minnesota 

lipids, S and R forms, (538) 

R mutants, temperature dependence, (3916) 
oslo, thymidine-dependent strain, 4245 
panama, phage types from animals, (3917) 
paratyphi A, phage types in Indonesia, 3486 
paratyphi B, phage types in West Gonna 
paratyphi C, relationship with group B sal- 

monellas, (4662) 

schwarzengrund, from pancreatin prepara- 
tions, 4661 

t 


phi 
culture from duodenum by string — 


from sputum of carrier, 4237 
phage types in West Germany, (1724) 
resistance or sensitivity to 
antibiotics in Brazil, 4235 
cephamandole, 2985 
chloramphenicol in Vietnam, 177 
drugs, 4234 
R plasmids in Korea, (2986) 
toxins, endotoxin compared with Vibrio 
parahaemolyticus, 192 
typhimurium 
infectivity, fimbriae and, (536) 
phage types, 2586, 2587 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, in Italy, 4248 
chloramphenicol and ampicillin, 946 
drugs, 2586, 2587 
skin permeability factors, (179) 
wassenaar, from infantile diarrhoea in ae 


wien, phage types in Italy, 4238-4240 
Sandfly fever see Phlebotomus fever 
Sanitation 
and water supplies see Environment; Sewage; 
Waste; Water supply 
in schools and sports grounds (bibliography), 


in tourist establishments (book review), 728 
Sarcoidosis in workers in Switzerland, 4553 
Scabies, in 

U.K., in on pleasure craft, 4391 

U.S.A., (1174) 

Florida, in schoolchildren and families, 3211 
treatment, gamma benzene hexachloride, 


isoning from, 3679 
Scalded skin syndrome see Staphylococcal infec- 
Scarlet fever 


tions 
antibody determination in, 2139 
due to group A streptococci in patients after 


surgery, 1673 
Schistosomiasis 
cutaneous ectopic, 712 
dermatitis, in 
Canada, due to Cercaria catascopii n.sp., (713) 
U.S.A., California, cercarial detection, 1181 
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Schistosomiasis—cont. 
in Switzerland, imported by travellers, 336 
mansoni, in U.S.A., in Saudi Arabian trainees, 


2380 
Sclerosis 
amyotrophic lateral 
in U.S.A., South Dakota, selenium exposure 
and, 3376 
viral antigens in, 3068 
multiple, (834) 
aetiology, viral 
agent, (4575) 
antigens in, identification, 3068 ; 
herpes simplex from trigeminal ganglia, 


4725 
measles antibodies, 278, 3067 
paramyxovirus 
antibodies, (4014) 
in jejunal biopsy specimens, 3069 
rubella antibodies, 4017 
cerebrospinal fluid, immunoglobulins in, 1798 
in Canada, Ottawa, 2498 
space-time clustering in childhood, 2095 
in U.K. 
in immigrants, motor neurone disease a 


Scotland, social services and, 835 
influenza immunization in, 1056 
Scrapie agent 
latent form, (2734) 
relation to human disease and ageing, (687) 
virus-like particles from mouse brain, (2733) 
Semliki Forest virus infections 
experimental in mice 
non-specific cytotoxic macrophages in, 1134 
protection against Langat virus, 1463 
virus 
antigens, immune sera to, (4358) 
inactivation in aerosols, 302 
purification, large-scale, (229) 
tissue culture 
cells 
human lymphoblastoid, (1133) 
mosquito and BHK-21 compared, 2718 
mouse peritoneal macrophages, 1903 
poikilothermic, plaque variant in, (671) 
organ, muscles from vaccinated mice, 670 
Sendai virus infections see Parainfluenza 
Septicaemia see Bacterial diseases 
Serratia infections 
marcescens 
experimental in mice, immunity, 964 
hospital outbreaks, 2513, 3496 
in 
Australia, 3933 
Germany, West, in infants, 4261 
U.K., 3018 
U.S.A., Nashville, 552 
Serratia spp. 
culture media, selective, 187, (2205) 
differentiation from Enterobacteriaceae, 3020 
taxonomy, (966), (2206) 
marcescens 
antigens, flagellar, test for, 3019 
bacteriocines, 965 
differentiation methods, 1354 
serotyping and biotyping combined, (553) 
effects of human and rabbit sera on lipid 
envelopes, 1355 
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Serratia infections—cont. 
Serratia spp.—cont. 
marcescens—cont. 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, 1759, 2600 
related to B-lactamase activity, 2599 
human serum, (4672) 
Sewage 
bacteria in 
coliforms 
destruction by dye-sensitized photo-oxida- 
tion, (2773) 
survival in sludge, 729 
Salmonella, 3475 
Streptococcus, group D, 4425 
effluents 
chlorinated, enumeration of coliforms, it 


effects of airborne sludge on workers, 1199 
treatment plants 
bacterial endotoxin in water from, 1991 
Salmonella in, 3907 
viruses in, persistence of poliovirus in 
sludge, 1993 
irrigation of pasture, cysticercosis in cattle and, 


2766 
treatment 
chlorination before disposal in sea, 2412 
ultraviolet radiation, 4426 
viruses in 
poliovirus, 1538 
and reovirus, in Canada, 2284 
heat inactivation, 734 
and radiation, 3238 
persistence in effluent-treated soil in 


U.S.A., 2678 
recovery, (2), 732, 733 
virucidal agent in sludge, (2410) 
Sheep-pox virus infections, Koch’s experiment 


Shigellosis 
diagnosis, passive haemagglutination, 3922 


immunization, live vaccines, experimental in 


Shigellosis—cont. 


sonnei—cont. 
in U.S.A. 
Iowa, transmission through swimming, 
3921 
Tennessee, transmission by nurses, 953 
Shigella spp. 
culture 
in presence of Esch. coli, 3924 
media 
MacConkey’s modified, 2580 
xylose lysine deoxycholate, 4250 
effects of cinoxacin and other antibiotics, in 
Israel, 4249 
resistance or sensitivity to 
antibiotics in Italy, 4248 
drugs, 1736 
boydi 


type 1 strains, indole-positive, 3489 
type 14, from severe dysentery, 542 
dysenteriae, type 1, toxins 
cytotoxin, cell membrane receptor for, 
3491 


enterotoxin, effects on intestinal transport 
of 
fluid and electrolytes, (3024) 
sugar and amino acids, (3490) 
relationship with flexneri type 2a toxin, 


(2195) 
flexneri 
classification, recommendations, (4252) 
filtrates, cell-free, 2591 
type 2a 
mutant, characteristics, 3925 
toxin, relationship with dysenteriae type 1 


toxin, (2195) 
sonnei 


culture media, 1737 

intraepithelial location in intestine, 183 
phage typing, 1738 

strains, hydrogen sulphide-positive, (3926) 
Simbu group viruses, haemagglutination, 3631 


Simian virus infections see Herpes group; Monkey- 


volunteers, 954 1 
pox; Papovaviruses 
Sindbis virus infections 


in Canada, New Brunswick, outbreak, 3487 
in U.S.A. 


possible sexual transmission, 4251 
surveillance, (2589) 
pathogenesis (book review), 4650 
treatment, co-trimoxazole and ampicillin com- 
pared in children, 182, 3488 
boydi, in 


Hungary, in children in institution, 3489 
U.S.A., Texas, food poisoning, 4108 
dysenteriae 
experimental in mice, immunity transfer by 
spleen cells and serum, 2590 
type 1, antibiotic-resistant, in Mexico in 
children, 3923 
sonnei 
experimental in 
guineapigs, immunization, local immunity 
of eye, 2194 
mice with free endotoxin, 4664 
immunization, live vaccines 
reactogenicity and immunogenicity of spon- 
taneous mutant, 2193 
trial in children in institution, 4663 
in Canada, Labrador, in railway vena 


experimental in mice 
immune response, 3157 
_ protection against Langat virus, 1463 
virus 
adaptation to Drosophila melanogaster (1459) 
infectious virus-antibody complexes, (2327) 
tissue culture cells 
Aedes albopictus, (1458), (3623) 
persistent infection, (4359) 
Vero, plaque assay methods, 2324 


Smallpox 


diagnosis 
detection of virus in rash by immuno- 
fluorescence, 590 
gel precipitation and culture compared, 587 
immunity, lymphocytes 
cytotoxic activity after vaccination, 4706 
T and B, rosetting of, 3528 
vaccination 
complications 
acute pericarditis, 588 
in Australia, 4708 
lesions in mouth after oral vaccine, 3526 
neurological, (3527) 
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Smallpox—cont. 
vaccination—cont. 
history, 2623 
_ book review, 1801 


in 
Czechoslovakia, 2623 
Germany, West, regulations, 230 
Rumania, of pregnant women, effect on 
product of conception, 2624 
vaccines 
compared in children, 3525 
inactivated, cutaneous reactions in re- 
vaccinated subjects, 1021 
tissue culture type, trials in U.S.S.R., 1803 
variola virus 
inclusion markers, A-type, 3529 
Kuwait strain, atypical, 1022 
poxvirus resembling, in West and Central 
Africa, 1023, 1024 
tissue culture, Japanese quail embryo, for 


vaccine, 1803 
Smoking see also Cancer 
cessation, 3339, 3341 
effects 
of nicotine chewing gum, 2068 
on body weight of women, 3336 
programmes in U.S.A., 3334 
follow-up, 3335 
rapid smoking technique, hazards, (4151) 
reasons for, 4537 
cigarettes 
expired carbon monoxide and serum thio- 
cyanate tests, 3337 
low-tar, effects on mortality rates, 802 
smoke components 
acrolein, effect on resistance to pneumonia 
in mice, 1247 
aromatic hydrocarbons in rooms and intake 
by breathing, (4540) 
control, world survey of, (1595) 
effects on 
health, 3783, 4533 
carboxyhaemoglobin levels and, 66, 801 
plasma nicotine in cigar smokers, 4538 
erythrocyturia in, 2067 
in France, cost evaluation, 798 
liver cirrhosis from alcohol and, 4554 
re oxygen consumption rate, 2846 


children in households, 741, 2047 
diabetics, retinopathy and, 2066 
oral contraceptive users, 2450 
workers exposed to lead, 3253 
related to serum cholesterol and body 
weight, 431 
respiratory disease and, 2047, 2487, 2845, 
(3806), 4536 
heart, 72, 815 


lung 
function, (65), (1601) 
chronic cough and, 3784 
respiratory symptoms 
cessation of smoking and, 3339, 3341 
in young adults, 3340 
tracheobronchial lymph nodes, (3785) 
habits of 
adolescents in New Zealand, 3324 
adults 
doctors in U.K., mortality, 426 
in Australia, 4535 
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moking—cont. 
habits of—cont. 
adults—cont. 
in U.S.A., 3784, 4534 
and adolescents, 2474 
employment type and, 799 
men, in 
Czechoslovakia, 2063 
Israel, genetic and other aspects, (1596) 
women 
during pregnancy 
and after, pon. infant death syn- 
drome and, 410 
attitudes, 2476 


effects on progeny, 800, 1598-1600, 
2477, 2847, 3338, (3786) 
spontaneous abortion and, 4539 
related to lead, 4446 
and cadmium blood levels, (2065) 
workers in U.K., London, 1597 
children, school, in 
Australia, 2064 
Switzerland, 63 
nurses in Australia, 1246 
students in Rumania, (64) 
in U.K., Scotland, in hospitals, 2475 
tobacco’ 
and smoke 
in indoor air, (2777) 
nitrogen-containing compounds in, (2849) 
nicotine dependence and, 
es see Toxicology, venoms 
Snowshoe hare virus see also Encephalitis 
from Aedes mosquitoes in Canada, 305, ply 
4 


Social medicine see Medicine, social 
Soldado virus, from ticks on islands off Wales and 
Ireland, 678 
Spiders see Toxicology, venoms 
Spirochaetes 
electron microscopy (bibliography), (1392) 
physiology and evolution, (2243) 
Spiroplasma see Mycoplasma! diseases 
Sporotrichosis 
arthritis, 2359, 4823 
diagnosis 
immunofluorescence, 322 
skin test, cross-reaction between Sp. schenkii 
and Ceratocystis, 1167 
in U.S.A., pulmonary 
and articular, 4389 
in drug addict, 3670 
Staphylococcal infections see also Hospitals 
antibodies 
immunoglobulins, detection, (484) 
serum alpha globulins, (4618) 
teichoic acid, detection, 483, 879 
bacteraemia in patients in germ-free unit, (877) 
carriers 
medical students compared with nurses, 876 
nasal, treatment, josamycin and erythro- 
mycin compared, 2133 
disseminated 
acute, in children, (2131) 
intravascular coagulation 
associated with acupuncture, 2927 
resembling meningococcaemia, 3859 
endocarditis, 483 
experimental in rabbits, treatment, 2929 
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Staphylococcal infections—cont. 
experimental in 
mice 
protection against Pseudomonas aeruginosa, 
885, (983) 
with influenza and, 1839, 3116 
rabbits, response to enterotoxins, 1667 
glomerulonephritis, 1294 
in newborn infants in intensive care unit, 3388 
osteomyelitis, treatment, penicillins, 4193 
skin, toxic epidermal necrolysis, (2132) 
symposium, 875 
treatment 
oxacillin with gentamicin, in U.S.A., 881 
staphylococcal polyvalent vaccine, 2928 
vancomycin, failure in U.S.A., 1662 
Staphylococcus spp., 875 
antigens, protein A, effect on grouping of 
streptococci, 2937 
effects of 
antibiotics under anaerobic conditions, 3410 
products on leucocyte locomotion, (493) 
enzymes 
deoxyribonuclease test, 942 
detection by agar plate tests, 887 
identification, 485, 2549 
phage types 
from poultry, 3720 
group II, relation to animal atone, 


resistance or sensitivity to drugs, plasmids, 
transfer in mixed cultures, (1665) 
scanning electron microscopy, (889) 
toxins, enterotoxins 
A, in foods, 1202 
B, in water, effect of calcium hopenhigss, 


inhibition by cerulenin, 2936 
aureus 
antigens, protein A 
detection, single tube agglutination a. 


extracellular, formation of, (2138) 
culture medium, low ultraviolet absorp- 


tivity, (890) 
effects of 
antibiotics, combined, lack of antagon- 
ism, 1650 
catalase on recovery from heat injury, 
1668 
enzymes 
nuclease assay, (1669) 
penicillinase 
effects on penicillins and cephalo- 


sporins, 2134 
production, 150 
protease, purification, (3860) 
from clinical isolates, lipolytic activity, 487 
from throats of industrial workers, 1661 
identification, simplified thermonuclease 


test, 1296 
in foods 


milk, destruction, (2782), (3721) : 
pig plasma medium for 
L forms, enterotoxin production and anti- 


iotic sensitivity, 882 
phage types, 3857 
in Poland, 488 
in U.S.A., 3858 
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Staphylococcal infections—cont. 
Staphylococcus spp.—cont. 
aureus—cont. 
phagocytosis, study with lysostaphin, (1666) 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, 126, 1663, 2930 
macrolide, (2934) 
of skin and nose isolates, 880 
plasmids, loss in vivo, 884 
cephalothin and cefoxitin, 133 
gentamicin, 2510, 2511, 2932, 2933 
methicillin, 883, (2138), 2511, 2931, 4194 
and other antibiotics, 3411 
in Denmark, 3857 
in U.S.A., 1295 
and to other drugs, 3412 
penicillin, new type of resistance in 
U.S.A., 1664 
tetracycline, 4579 
strains 
catalase-negative, (893) 
compact colony formation, a 
penicillinase-producing, detection, a 


toxins 
alpha-toxin 
formation, extracellular protein secre- 
tion and, (2137) 
purification, (490) 
enterotoxins 
in foods, 2783 
in gastric juice, detection, 134 
production 
by L forms, 882 
in different isolates, 489 
A. heterogeneity, (2935) 


cell-associated, detection, 886 
determination in foods, 2417 
for radioimmunoassay, iodination, 


(2548) 
synthesis and regulation, (3413) 
thermal inactivation, 2418 
epidermolytic, 135, 492 
haemolysins, delta-haemolysin 
antigenicity, (4617) 
purification, (491) 
typing, phage, treatments for non-typable 
strains, (2135) 
variants, small colony-forming, gr 
requirements, (2136) 
epidermidis 


elastase, production and detection, (1670) 
phage typing, (1297) 

Streptobacillus moniliformis see Actinobacillus 

Si ococcal infections 


antibodies, (141), 495 
M protein, detection by enzyme-linked im- 
munosorbent assay, (1303) 
antistreptolysin O titres, estimation, (496) 
endocarditis, 2151, 2152, 4609 
immune complexes in, 2550 
experimental in rabbits, immunization with acid- 
hydrolysed cells for antisera, 3416 
glomerulonephritis, post-streptococcal, (137), 
1672, (2140) 
immune complexes in, 2550 
group A 
B-haemolytic, from roller towel, 2553 
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Streptococcal infections—cont. 
group A—cont. 
in handlers of raw meat in U.K., 2554, 2555 
in newborn infants 
in nursery, 3864 
septicaemia, (896) 
wound 
in U.S.A., Vermont, 2555 
sequelae, scarlet fever, 1673 
group B, (4198) 
antibodies 
opsonins, host susceptibility and, 499 
type-specific, radioimmunoassay, (1307) 
experimental in mice, treatment, 2939 
genital tract infections, 1678, 1679 
in 
adults in U.S.A., California, 498 
diabetic with foot ulcer, treatment, failure 
of penicillin, 3701 
hospital patients, (4611) 
infants 
in U.S.A., persistence, 2144 
newborn, 1678, 2145, 4612 
early diagnosis, 4608 
fatal, in Sweden, 2143 
nosocomial transmission, 3423 
pneumonia and septicaemia, in Use, 


related to maternal antibody con- 
centration, 4199 
skin lesions associated with, 899 
subdural empyema, (2147) 
pregnant women, 1678 
vaginal and rectal colonization, 2145 
purulent 
conjunctivitis, 2146 
myocarditis, fatal, 1677 
group C, B-haemolytic, meningitis in newborn 
infants, (1680) 
group R 
meningitis, 144 
and endophthalmitis, 4202 
sepsis without meningitis, (2941) 
in U.S.A. in children, 1302 
skin and respiratory infections, 3862 
liver, pyogenic abscess, treatment, 1375 
lymphocyte surface markers, (2140) 
meningitis, prognosis and treatment, 3427 
skin, 3862, (3863) 
throat, 3862 
pharyngitis, (3863) 
C-reactive protein in, 4197 
in children, absence of a-haemolytic 
streptococci, 2141 
agalactiae, urinary tract infections, 2149 
faecalis 
experimental in rabbits, endocarditis, treat- 
ment, 3869 
var. liquefaciens, endocarditis, man to man 
transmission, 142 
mutans 
dental caries, experimental in 
monkeys, immunization, 502, 2557 
rats, effect of sucrose, 3867 
endocarditis, 2152, 4614 
pneumoniae 
cellulitis, 3424 
diagnosis 
counterimmunoelectrophoresis, 1684 
latex agglutination test, 1683 


General Index of Subjects 
Streptococcal infections—cont. 


pneumoniae—cont. 
experimental in 
mice, lung clearance, (4204) 
rabbits, (503) 
immunity 
complement system in, 3870 
immune complexes in, (4616) 
in U.S.A. 
due to capsular types, 2943 
in newborn infants, 4615 
meningitis, 2943, 2945 
in children, 2944, 4621 
otitis media, 1312 
experimental in chinchilla, 1313 
in children, immunology, 2153 
peritonitis in newborn infant, diagnosis, 1684 
pyogenes 
experimental in mice, immunization with M 
protein vaccine, 1676 
foodborne outbreak in U.S.A., Arizona, 3861 
viridans, endocarditis, 2233 
Streptococcus spp. 
enzymes 
esterases, identification, (1671), 2139 
streptokinases, heterogeneity, (4196) 
from endocarditis, effects of amoxycillin and 
other antibiotics, 2940 
from mouth and blood of patients during 
dental extractions, 902 
group A see also Str. pyogenes 
antigens 
reactive with myocardium, (3419) 
T, purification, (3417) 
resistance or sensitivity to tetracycline, 1311 
group B, identification methods (900), 1305, 
1306, 1679 
pigment production, 2148, 2556 
group D see also Str. faecalis 
from faeces, medium for, 4425 
identification 
immunofluorescence, effect of penicillin 
and lysozyme, 901 
Mueller-Hinton agar medium, 1309 
resistance or sensitivity to drugs, (3426) 
synergism, 1681 
group F, from clinical material, 1682 
group R, 144, (2941) 
grouping methods, 1299 
co-agglutination, 1300 
B-haemolytic see also Str. pyogenes 
from throat swabs, 2142 
grouping by 
antibodies adsorbed to staphylococcal 
protein A, 2937 
bacitracin inhibition test, 3414 
resistance or sensitivity to antibiotics, 4195 
oral, in dental plaque, effect of iodine com- 
pounds, 4201 
resistance or sensitivity to 


( 
ouygen-tabile haemolysins, (3421) 
vis, 13 
from faeces in cancer of colon, 4563 
faecalis 
chain disrupting system, (500) 
effects, synergistic, of 
ampicillin and streptomycin, 2543 
penicillin and netilmicin, 4613 
inhibition of Mycobacterium, 4228 
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Streptococcal infections—cont. 
Streptococcus spp.—cont. 
faecalis—cont. 
resistance or sensitivity to aminoglycoside 
antibiotics, 3425 
var. liquefaciens, resistance or sensitivity to 
antibiotics, transferable plasmids, (4200) 
mutans, 902, (3868), 
culture media, selective, (1310) 
interaction with inflammatory cells, (903) 
serotypes, glucosyl transferases in, (143) 
pneumoniae 
identification by cAMP reaction, 3871 
resistance or sensitivity to 
antibiotics, multiple, in South — 


penicillins and cephalosporins in Aus- 


tralia, 2944 
tetracycline, 1311 
pyogenes 
adherence to human mucosal cells, 2197 
antigens 
membrane, cellular reaction, 3418 
M protein 


extracellular, (4620) 
purified, 1676, (2938) 
polysaccharide, for passive haemagglu- 
tination test, (140) 
culture media, selective, and incubation 
environment, effects on isolation, 1675 
enzymes, hyaluronate lyase, (139) 
from throat swabs 
in U.S.A., 2142 
isolation technique, 1674 
identification, 2551 
by bacitracin, 497 
interaction with human myocardium, (4610) 
L forms, bacteriocine production, (897) 
opacity factor, 1302, 3865 
pathogenicity for different body sites, 3862 
resistance or sensitivity to drugs in fe or 


strain 5656-S, new, from neonatal infections 
in U.S.A., 3864 
toxins 
exotoxin, pyrogenic, (138), (3422) 
streptolysin S, haemolysis inhibition by 
opacity factor, 3865 
types M 


enzyme detection, (1304) 
new, in U.K., 2554 
type 49, phage typing, (2552) 
types T, typing methods, 3415 
typing in Germany, Cologne, (1301) 
salivarius, inhibition of Mycobacterium, 4228 
sanguis, 902, (3868), 4201 
interaction with inflammatory cells, (903) 
strains, twitching motility, (501) 
tolerance to antibiotics, (2942) 
viridans, resistance or sensitivity to drugs, 3866 
in Poland, 1308 
in U.S.A., synergism, 1681 
Stroke see Cerebrovascular diseases 
Strongyloidiasis, in 
Poland, 714 
U.K., in ex-prisoners of war, 3691 
Sunday Canyon virus, from Argas cooleyi in 
U.S.A., Texas, 1922 
Swinepox virus, tissue culture cells, ultrastructure 
) 
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Tacaribe virus 
detection by passive haemagglutination, 1901 
structural proteins, (4796) 

Taeniasis see also Cysticercosis 
animal, in Australia, in 

cattle, 2766 

dogs, 1979, 4401 
experimental, immunization in calves, 1183 
human, in Czechoslovakia, 2765 

Tahyna virus infections 

in Czechoslovakia, 4807 
Aedes vectors, (676) 
in France, Camargue, transovarial transmission 
in mosquitoes, 2724 
virus 
antigen, heterologous, immune response, 1909 
from mosquitoes in 
Czechoslovakia, 3176 
Yugoslavia, first report, (1914) 
tissue culture cells 
Aedes albopictus, 1916 
chick embryo, 1915 

Tamiami virus, structural proteins, (4796) 

Tetanus 
immunity, antitoxin levels 

determination by 
enzyme-linked immunosorbent assay, 3515 
passive haemagglutination, (3516) 
in blood donors, screening, (1391) 
immunization see also Immunization 
by vaccine instillation into wound, 1390 
human immunoglobulin 
preparation and trial, (223) 
risks of fragmentation, 1792 
problems, 222 
in Belgium, (1791) 
Clostridium see Clostridial infections 
mia see Bl 
Thelazia californiensis infection, human, in U.S.A., 
California, 338 

Therapeutic agents see also Drug abuse; Drugs 

antibiotics see also specific drugs 
aminoglycoside 

peritoneal fluid levels in rabbits, (1193) 
urinary enzyme excretion changes, 3230 
assay 
adenosine triphosphate method, (871) 
by electrophoresis, 1981 
effect on chemotaxis of human leucocytes, 


penetration into ascitic fluid in dogs, 1192 
prophylactic use in U.K. 
in colorectal surgery, 4082 
London hospitals, 4173 
tissue concentrations, impaired blood supply 
and, 341 
topical, safety and efficacy in U.S.A., 1529 
antituberculous see also specific drugs 
reactions to, 522 
carcinogenic effects, (3374) 
of miscellaneous pharmaceutical eer 
extra pharmacopoeia (book review), 2400 
amikacin 
pharmacokinetics in 
children, 4079, 4080 
newborn infants, 347 
normal and uraemic subjects, (719) 
pregnant women, 4078 
serum levels in renal failure and dialysis, 348 
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Therapeutic agents—cont. 
amikacin—cont. 
symposia, 1527, 4421 
amodiaquine, reactions to, agranulocytosis, 3682 
amoxycillin, pharmacokinetics related to route 
of administration, 1982 
amphotericin B, neutrophil toxicity, 4378 
ampicillin, 3435 
pharmacokinetics, 342 
reactions to, hearing loss, 4630 
bacampicillin, pharmacokinetics, 342 
benzene hexachloride, poisoning during scabies 
treatment, 3679 
benzylpenicillin, reactions to, coagulation dis- 


order, 344 

carfecillin, 185 
cefadroxil, pharmacokinetics, 4414, 4419 
cefatrizine, maternal transfer to fetus, 4415 
cefoxitin, 2395, 4087 
cefuroxime, pharmacokinetics, 2396, 4417 
cephalexin, 4414 
cephaloridine, 4413 
cephalosporins see also associated antibiotics 

new, 4420 

peritoneal fluid levels in rabbits, (1193) 

pharmacokinetics, (477), 1987 

serum protein binding in vitro, 1986 
cephalothin, 1194, 3704 

with gentamicin, reactions to, nephrotoxic, 


(3231) 
cephamandole, 4413 
effect of probenecid on blood levels and 
urinary excretion, 3851 
penetration into cerebrospinal fluid, 4416 
pharmacokinetics, 718, 1194, 1654, 4086 
renal failure and haemodialysis, 717 
cephazolin 
levels in 
exudates in rat granuloma pouches, 3704 
man, 4412 
after intermittent and continuous in- 
fusion, 350 
penetration into 
interstitial fluid in rabbits, 4413 
pleural fluid, 4411 
cephradine, pharmacology in cats, 4085 
chloramphenicol, 3435 
inducing changes in haemopoietic cells, (716) 
cinoxacin, 4604 
clindamycin, concentrations in human bone, 
(2129) 
co-trimoxazole, reactions to 
agranulocytosis, 4418 
pseudomembranous colitis, 2771 
demethylchlortetracycline, reactions to, photo- 
onycholysis, 4077 
doxycycline, 4188 
symposium, 1526 
erythromycin 
serum and tonsil levels in children, 1188 
stearate, pharmacology, 346 
ethambutol, 2175 
reactions to, hepatotoxic, (162) 
flucloxacillin, 860 
flucytosine, bone marrow toxicity, 1938 
gentamicin, 2393 
assay 
haemagglutination inhibition, (3234) 
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Therapeutic agents—cont. 
gentamicin—cont. 
assay—cont. 
in serum 
high-pressure liquid chromatography, 
(3233) 


plasma and urine, 2394 
reactions to 
acute organic brain syndrome, 3705 
nephrotoxic, 345, (3231) 
in rats, 1191 
neurotoxic, 1985 
ototoxic, (3232) 
serum levels, stability, 1189 
isoniazid, reactions to 
hepatotoxic, 1331, (3894) 
liver injury, 2174 
josamycin, pharmacology, 346 
kanamycin, dosages in newborn infants, 1528 
lincomycin, concentration in human _ bone, 
(2129) 
lividomycin, pharmacokinetics, (719) 
mecillinam, pharmacokinetics, 4187 
metampicillin, pharmacology in biliary tract, 715 
metronidazole, penetration of blood-brain 
barrier, 2397 
miconazole, 1942 
reactions to, thrombocytosis and anaemia, 327 
minocycline 
penetration into sinus secretions, 1984 
reactions to, 3229 
nafcillin, absorption in healthy volunteers, 3703 
netilmicin 
radioimmunoassay, (3710) 
toxicity for animals, 1191, 1656, (4084) 
oxacillin, reactions to 
neurotoxic, 1983 
neutropenia in children, (2769) 
oxolinic acid, 1989 
pancreatic preparations contaminated by Sal- 
monella, 4661 
penicillin G see benzylpenicillin 
penicillins see also associated antibiotics 
inactivation by purulent exudates, 3701, 3702 
isoxazolyl-, metabolites in urine and — 
phenazone, metabolism in liver disease, 1432 
ribavirin, congenital defects in hamster embryos 
due to, 3071 
rifampicin 
blood absorption from various preparations, 


in pregnancy, contraindications, (4223) 
reactions to, (1711) 
renal failure, 349, 4222 
rosamicin, concentration in prostatic fluid and 
tissue, 4410 
sissomicin, pharmacokinetics, (719) 
sulphasomidine, absorption, effect of food in- 
take, 1195 
talampicillin, 4407 
taurolin, toxicity for mice, 1658 
tetracyclines see also associated antibiotics 
reactions to, papilloedema, 277: 
tinidazole, penetration of blood-brain ae. 


tobramycin 
dosages, 3709 
maternal transfer to fetus, (4083) 
serum levels and effects on cochlea, 1190 
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rherapeutic agents—cont. 
tobramycin—cont. 
symposium, 480 
vidarabine, toxicity, 4722 
Thermoactinomyces vulgaris see Lung diseases, 
farmer's lung 
Tinea 


due to 
Microsporum spp. 
in Czechoslovakia, (1503) 
nanum, in pigs in Italy, first report, (316) 
racemosum, in U.S.A., first report, (315) 
Trichophyton mentagrophytes 
host-parasite relationships in epidermis, 
(1504) 
role of small 
mammals, 2353 


in agricultural workers, 


in laboratory mice, G18) 
experimental in guineapigs, quero inocu- 
lation, 319 
immunology, lymphocyte transformation in, 


(699) 
Microsporum 
canis, drug-induced changes in plasma mem- 
brane, (2743) 
gypseum 
dimorphism in, (3662) 
nuclei in macronidia, taxonomy, (4383) 
Trichophyton mentagrophytes, growth at different 
temperatures, (3663) 
Togaviridae, 4797 


Torulopsis spp., antigenic relationship with Sal- 
monella choleraesuis, 2989, (3913) 
Toxicology see also Foods 
acrylamide, neuropathy in Italy, 2016 
acrylates in UV-cured printing inks, contact 
dermatitis from, (2011) 
acrylic compounds, contact dermatitis from, 
(2807) 
arsenic 


absorption in steel bronze workers, 3744 

exposure in vicinity of coal-burning plant, 
effect on children, (3743) 

trioxide, exposure of copper smelter —_— 


arsine poisoning, 1550 
benzene 
compounds, 378, 3267 
exposure limits, (373) 
exposure and leukaemia, 4453 
benzidine exposure and bladder tumours in 


workers, 2801 
beryllium, (2431) 
effects on rabbit aveolar macrophages, 3742 
poisoning 
blood enzyme activity, 3265 
diagnosis, tests, 3741 
immunity, 1559 
humoral and cellular, 3264 
boron hydrides, 4456 
cadmium, 439 
exposure of 
coppersmiths, clinical and biochemical 
abnormalities, 19 
solderers in typewriter factory, 4112 
in 
blood, determination, atomic methods, 
(2430), (3254) 
crayfish, (3740) 


Toxicology—cont. 
cadmium—cont. 
in—cont. 
kidney oon liver and 
hair, 2 
and 767 
pancreas, in Sweden, 768 
teeth of children in Norway, 3261 
urine 
detection, 3739 
of workers 
battery, 3262 
exposed to fumes, 397 
farm, 3263 
water from kitchen boilers, 1210 
carbon disulphide exposure, (370) 
content of urine, methods compared, 369 
of viscose rayon workers in Japan 
and Finland 
coronary heart disease, 1551 
retinopathy, 2802 
retinopathy, 1552 
carbon monoxide exposure, carboxyhaemo- 
globin levels in traffic policemen, 2426 
carbon tetrachloride exposure, accidental in 
workers, effect of isopropyl alcohol, 371 
chemicals, (3827), (4569), (4570) 
in foods 
disease and, 1996 
symposium, (748) 
industrial, 445 
chromosome aberrations from, 3297 
dermatitis and, 779 
mutagenicity, (376), (377) 
symposium, 
chloromethyl] ethers, lung cancer due to, (35) 
chromium, 4451 
alloy steel, exposure of welders to fumes, 368 
compounds, exposure hazards for workers in 
U.S.S.R., 4452 
copper 


liver disease in vineyard sprayers due to, 3260 
respiratory effects, 3296 
dimethylformamide, metabolism in — 


ethyl acetate vapours, determination in air, 
23 


ethylene oxide in air from hospital sterilizers, 
2433 


fluorides 
exposure of 
schoolchildren near aluminium refinery in 
Netherlands, 2808 
workers, (1216) 
in glass industry, 4459 
sampling methods, (1217) 
herbicides, (3827) 
acne in workers due to, 378, 3267 
hexachlorophane, exposure 
accidental, of children, 3745 
fatal encephalopathy in burns patient, 1555 
hydrocarbons 
in air 
chromatographic determinat:on, (4455) 
from burning tyres, 4097 
from passive smoking, (4540) 
of garages, 3266 
volatile, nervous system damage from, (2010) 
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Toxicology—cont. 
lead 
blood 
erythrocytes 
effect on globin synthesis in vitro, (2007) 
enzyme activity, ALAD, (2005) 
effects of 
heat treatment, 15 
metal ions, 1547 
PH and zinc in baboons, (2427) 
smoking, 4446 
genetic factors, 1546 
fluorescent, detection, 762 
lead-binding protein in, 3255 
protoporphyrins, 362, (2006) 
screening in children, 2792 
zinc, 2792, (2793) 
levels in 
mothers of newborn infants, environ- 
mental lead and, (1548) 
non-occupationally exposed adults, 


(2795) 
content of 


blood, determination by 
atomic absorption methods, 16, (2794), 
(3254) 
stable isotopes, 4445 
body tissues, use of Z scores, (17) 
placenta, related to exposure, 1212 
urine 
automated delta-aminolaevulinic acid 
determination, (4447) 
non-precipitable, 763 
exposure 
anaemia and, 2790 
experimental studies in baboon, 366 


of 
children, 2792 
content of 
blood 
and urine, air pollution and, 761 
in Germany 
chromosome analysis, 4443 
related to age, 2791 
in U.S.A. 
families of lead workers, 2788, 
2789, 4441 
in vicinity of lead smelter, 2790 
interaction with calcium, vitamin 
D and nutrition, (4444) 
teeth, 1581, 4442 
effects on mental capability, 3735 
mental retardation and, (2003) 
poisoning, encephalopathy from burn- 
ing car battery cases, 361 
communities in 
Italy, Veneto, 2002 
Japan, Tokyo, 3732 
mothers and infants in West bens 


workers, (2004), (2006) 
in 
Denmark, in garages and repair 
shops, 4437 
Italy, polyneuritis in ceramic . 


Japan, 763 
U.K., hazards of recycling waste, 
2424 
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Toxicology—cont. 
lead—cont. 
exposure—cont. 
of—cont. 
workers—cont. 
lead accumulator, sickness absence 
and, 360 
mill, to sulphide dust, 4111 
permissible levels, 3731 
police 
shooting range instructors, 


traffic, 2426, 3733 
smoking and, 3253 
to fumes during demolition work, 2425 


1545, 
4439 


in 
environment, (742), 3730) 
in U.K., in soil, dental caries and, 1581 


in U.S.A., from smelters, 14, 2790 
foods 


beverages stored in glazed pottery, 760, 
4440 


milk in Italy, 3252 
of animal origin, 3736 
paint on 
cocktail glasses, 1211 
walls, detection by X-ray fluorescence, 
16 


water supply 
blood levels related to, (3734) 
in U.K. 
from kitchen boilers, 1210 
Scotland, renal insufficiency and, = 
109 


Wales, 4438 
inorganic, ingestion by volunteers, (363)—(365) 
poisoning, experimental in 
dogs, latency demonstrated by distemper 
virus infection, 765 
mice, cardiomyopathy, (1213) 
rats, effect of dietary proteins, 3737 
mercury 
compounds, methy! 
in Iraq, from treated grain, 766, (2009) 
effects on mothers and infants, 18 
poisoning 
associated with factory effluent, 3257 
experimental in 
mice, prenatal exposure, (2798) 
monkeys, neurotoxicity, (2797), (2259) 
in cats, 3258 
content of urine 
determination, atomic absorption method, 
(2796) 


of laboratory staff, 3738 
in children in New Zealand, 3256 
in environment, 2008 
in U.K., coastal waters, (4449) 
organic and inorganic, interactions in man, 


(367) 
poisoning, chronic 


experimental in rabbits, (4450) 
in dental assistant, panarteritis nodosa and, 
2428 


vapour, exposure 
of dentists, hazards from hot air sterilizers, 
24 


personal sampler for, (4448) 
metals 


book review, 3729 


Numbers refer to abstracts and not to pages (unless otherwise shown). 


t 
| 
4: 
a 
Ae 


General Index of Subjects 


Toxicology—cont. Toxicology—cont. 
metals—cont. toxic substances—cont. 
heavy, human health and, (2786), 4437 pyrolysis products, identification, 4456 
nickel, cancer in refinery workers, 2800 trichloroethylene, exposure 
nitrogen oxides, in air, personal sampling, (4460) in volunteers, pharmacokinetics, (372) 
nitrous fume poisoning, (2432) models for, (2013), (2014) 
ozone, environmental exposure, (2778) trinitrotoluene, exposure of workers, dose- 
pesticides . related effects, 3268 
exposure venoms 
in U.S.A. snakes 
mortality, (4462) Crotalus viridis concolor in U.S.A., lethal 
to contaminated imported flowers, 2022 potency in mice, 2024 
liver cancer and, lack of association, 81 Notechis scutatus in Australia, diagnosis and 
residues in food, (3247) treatment of bites, 4465, 4466 
milk, (2781) spiders, Loxosceles bites, in U.S.A., South 
human, in Canada, 2019 Carolina, 769 
toxicity, testing on tissue cultures, 3747 vinyl chloride 
benzene hexachloride, poisoning during exposure 
scabies treatment, 3679 carcinogenic, mutagenic and teratogenic 
fenitrothion, poisoning in laboratory worker, risks, (377) 
2021 disease in workers 
lindane, exposure of forest workers, 4463 acro-osteolysis, (2015) 
organophosphorus capillary abnormalities, 21 
book review, 4461 mortality in U.K., 1553 
exposure to, electromyography, 2020 portal hypertension, 1215 
poisoning effect on respiratory system, 20, 375 
from emergency use of handsprayer, 3271 to products and to foods in containers, 
treatment, pralidoxime, (2023) (1554) 
parathion, exposure hazards of citrus.workers, monomer, determination in air, (3270) 
4115, 4116 plasticizer from 
pyrethroids, synthetic, neurotoxicity in rats, effect on monkeys transfused with, (2804) 
(379) tubing released during haemodialysis, 
phenylglycine chloride hydrochloride, allergy in (2803) 
workers, 22 symposium, 1214 
phosphine, 4456 vinylidene chloride, exposure of workers, 2434 
polybrominated biphenyls, environmental con- xylene, metabolites, measurement by gas 
tamination in U.S.A., 2806 chromatography, (4114) 
polychlorinated biphenyls, 2019 zinc, in blood, protoporphyrins, 2792, (2793) 
absorption through skin of rats, (4457) Toxocariasis 
and terphenyls, 2017 animal, in Canada, in dogs, 1185 
toxicity in man, 3269 human, in 
sins U.K. in kennel workers, 1184 
epoxy, 374, (1563) U.S.A., visceral larva migrans and myo- 
pneumonitis from inhalation, (4475) carditis, 2385 
phenolformaldehyde, 34 Toxoplasmosis 
selenium, exposure, amyotrophic lateral sclerosis animal, in U.S.A. 
in farmers, 3376 in cats, 3686 
solvents, retention and metabolism, effect of Ohio, in cattle, 1520 
physical work on, (2012) experimental in 
styrene Mastomys natalensis, treatment, effect on 
effect on lung absorption and elimination, brain cysts, 4073 
4458 mice 
levels in subcutaneous fat of polymerization and rabbits, 2378 
workers, 2805 pregnant, placental transmission, 3687 
tetraethy! lead, poisoning in children from gas- athymic, 1976, 4071 
oline sniffing, 4110 causes of death, 4072 
toluene, metabolites, measurement by gas effect on lymphoid system, 1977 
chromatography, (4114) infectivity of cysts in brains, 2764 _ 
toluene diisocyanate macrophage function and host resistance, 
exposure 2763 
during manufacture of polyurethane foams, human 
; 398 blood transfusions and, 2376 
lung function changes, 4113 diagnosis 
manufacture, effects on health of a immunofluorescence 


: direct, in lymphadenitis, 4830 
toxic substances on 
environmental, maximum permissible levels in indirect, 709, 710, 1519, 4397 
Europe, (2001) and other tests compared, 4396 
occupational permissible levels (WHO report), new immunoglobulin test, 1180 
2785 tests, standardization, 1974 
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Toxoplasmosis—cont. 
human—cont. 
in 
Canada, 2375, 3684 
France, 1517, 2376 
Italy, 1178, 1519, 2761 
in female hospital personnel, 3223 
Norway in naval recruits, 3685 
1518, 2760, 4397 


associated with uncooked meat, treat- 
ment, tetracycline, 2762 

erythema nodosum and, 1522 
U.S.A., Pennsylvania, associated with raw 
meat, 1521 


in 
children 
congenital, 3684 
auditory and visual defects, 3087 
diagnosis, 335, 1975 
in twins, 2377 
with chronic lymph node enlargement, 
treatment, 3224 
man, acute with abdominal symptoms, 334 
women, pregnant, 2508, 3684 
recurrent, 1179 
transmission, sexual, lack of evidence, 4070 
treatment, co-trimoxazole, 1973 
in Australia, Canberra, 709 
Trachoma agent see Chlamydia 
Travel see also Gastroenteritis 
international 
air, food hygiene standards in airports, (11) 
health 
advice, 4577 
hazards, 706, 707, 2890, 3680 
immunization for, 837, 4327 
tourist establishments, sanitation in (book 
review), 728 
Treatment see also specific diseases; Therapeutic 
agents 
intravenous, hazards of (book review), 1287 
medical trials 
controls, requirements, 3347 
estimate of regression effect, 3348 
randomized, for cancer, 823 
Trench fever, diagnosis tests, 3649, 4372 
Treponema spp. 
antigens, soluble, 1275 
staining, immunofluorescent, 1632 
pallidum 
strain, Nichols 
motility retention in anaerobic —_—- 


tissue culture, 2517 
mammalian cells, electron microscopy, 
2896 


survival in cell and tissue cultures, 112, 1631 
ultrastructure, 3834 
virulent, terminal electron transport in, 3393 
pertenue, ultrastructure, (1796) 
Treponematoses 
history, diagnostic criteria for study of dry bones 
book review), 1531 
syphilis, endemic, in Yugoslavia, 2892 
Trichiniasis, human, in 
wg from horse meat, 3694 


in ship's passengers, 339 
1975 outbreaks, 1187 
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Trichomonas spp. 
from meningitis, 1516 
infections see Venereal diseases 
vaginalis 
colonial morphology in agar, (852) 
resistance or sensitivity to drugs, 851 
Trichophyton spp. 
infections see Fungal diseases; Onycho- 
mycosis; Tinea 
rubrum, pigment formation, differentiating from 
T. mentagrophytes, 1954 


Trichosporon infections 
beigelii see Piedra 
capitatum, disseminated, in immunosuppressed 
host, (4822) 
Trichosporon spp., induction of 


Trichuriasis 
human 
in mental institute, 708 
treatment, 711 
Trichuris trichiura, in soil of mental institute, 
fumigation, 3227 
Trivittatus virus, experimental transmission by 
Aedes trivittatus, (675) 
Trypanosomiasis, human African, in 
Sweden, imported, 3217 
U.K.., accidental laboratory infection, 3218 
Tuberculosis see also Mycobacterial infections 
abdominal, in U.K., 3457 
alcoholism and, 922 
artery, common carotid, false aneurysm of, 520 
cervical adenitis in children, skin test, 2566 
congenital, (160) 
conjunctival, (2564) 
diagnosis 
agglutination, 158 
whole cell, 4219, 4220 
false-positive histoplasmin latex agglutination 
tests, 1508 
fluorescence microscopy, 4218 
symposium, (1708) 
experimental in 
guineapigs 
bactericidal synergism of antibiotics, 525 
BCG-vaccinated, 2570, 2571 
immune response, (2572) 
immune response, effects of 
cortisone, (2573) 
cyclophosphamide, (2976) 
hamsters, systemic infection with bovis BCG 
strain, 929 
mice 
cellular immunity, (1335) 
host-parasite lipid complex, 2177 
treatment, 3460 
rabbits with radioactive BCG, macrophage 
activity and, 1717 
genitourinary, in U.S.A., Massachusetts, (4641) 
immunity, cell-mediated, 2171 
immunization, BCG 
complications 
fatal histiocytosis, (1714) 
in newborn infants, 3892 
experimental in mice 
action of wax D adjuvant, 4646 
resistance to Listeria, 1720 
in Germany, West, in children, 3892 
effectiveness, 2568 
in U.K., in newborn infants, 3891 
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Tuberculosis —cont. 
immunization, BCG—cont. 
vaccines, 1713 
and vole bacillus compared in U.K., follow- 
up MRC study, 4642 
Czechoslovak, booster effect in school- 
children immunized at birth, 2569 
freeze-dried 
compared, in Belgium, 4224 
effect of light, 4643 
preparation, (933) 
standardization, 3459 


Europe (symposium), 3453 
Germany, West, (1708) 
Greenland, U.S.A. and Canada, in a 
Haiti, in children, 4218 
New Zealand, occult, in children, 3456 
Sweden, in armed forces recruits, 517 
U.K., 2966 
Glasgow, in immigrant children, 1626 
in patient from Uganda, Myco. africanum 


in, 1715 
U.S.A., 1327, 1328, 1709, 3890 
in prison inmates, 2967 
screening in institution, (2968) 
spread to contacts, 4217 
Yugoslavia, mortality, 3804 
lymphocytes, antigen-specific, in !ymphoid 
tissue, 1716 
meningeal 
in children in U.S.A., Texas, 518 
transient, spontaneous regression, 926 
miliary in adults 
cutaneous lesions, 4221 
respiratory distress syndrome and, 519 
mortality related to air pollution, 2172 
myocarditis, (2970) 
pneumoconiosis and, treatment, ae. 
prophylaxis, (1708) 
isoniazid, 518 
and ethambutol in Canada, in Eskimos, 923 
= radiography during, 2973 
oo in young child, (3894) 
diagnosis 
radiological manifestations, 1709 
_ transtracheal aspiration, 4639 
in 
Czechoslovakia, 3458 
Germany, West, 2969 
U.K. 
mortality, 3454 
Scotland, two-year follow-up, 156, 2965 
treatment, chemotherapy 
regimens compared in 
Czechoslovakia, 924, 4640 
Rumania, 1710 
with transfer factor, 3458 
statistics, WHO, (2964) 
transmission 
effects of chemotherapy, (524) 
to cattle by patient, 159 
treatment 
chemotherapy, (524) 
research, (523) 
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short course, in U.K., 161 


Tuberculosis—cont. 
treatment—cont. 
ethambutol, 521, 522, 1330 
nephrotoxicity, (162) 
isoniazid 
and ethambutol, intermittent, 521 
and rifampicin, 2565 
estimation in urine, 1712 
reaction to 
from fish with high histamine content, 
(3895) 
fulminant hepatitis, 1331 
rifampicin, 2565 
and ethambutol 
reactions to, polyarthritis and cues 


resistance to, 1330 
antibodies to, 925 
methadone withdrawal and, 2841 
reactions to, (1711) 
fulminant hepatitis, 1331 
in pregnancy, (4223) 
renal failure, 4222 
tuberculin 
reactions in 
guineapigs 
BCG-vaccinated, 2570, 2571 
relation of BCG vaccination and skin 
testing interval, 2176 
human populations 
adults 
pre employees, 1328, 2966 
n U.S.A., New York, 3455 
chillies. school, in Italy, 2567 
sensitivity, absence of local skin sensi- 
tization by repeated tests, 3890 
tests 
Mantoux and tine, in South Africa, in 
general hospital, 921 
new, differential, 2566 
PPD, stability, (1329) 
Mycobacterium see Mycobacterial infections 
Tularaemia 
animal, in Yugoslavia, 568 
human, in 
wea West, tick distribution and, 1148 
A 


immunization with 
live vaccine, 3508 
Oklahoma, exudative pharyngitis and, 1374 
Francisella tularensis 
culture medium, Thayer-Martin, modified, 


laboratory-acquired, 


vectors, gamasid mites in U.S.S.R., 569 
virulence factors, (3509) 
Tunga penetrans see Dermatoses 
Typhoid see Enteric fevers 
Typhus fever 
diagnosis, microimmunofluorescence, 1152 
in domestic animals, 1483 
louse-borne, (3647) 
mite-borne, experimental in mice, effect of 
antibiotics on enzyme activity, 3650 
tick-borne, Rocky Mountain spotted fever 
diagnosis, 1152, 1485, 1930 
experimental in 
guineapigs, 1486 
immunization, 1487 
monkeys, immunization, (2340) 
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fever—cont. 
tick-borne, Rocky Mountain spotted fever—cont. 
in U.S.A., (2742) 
California, tick vectors, 310 
Georgia, fatal, possibly laboratory ac- 
quired, 2339 
Rickettsia see Rickettsial diseases 
Ulcers 
gastric, associated with cytomegalovirus, 2256 
penile non-venereal, treatment, a, 


Ureaplasma urealyticum see Mycoplasmal diseases 
Urinary tract inf 
bacterial, 494 
from contaminated urometer, 2513 
treatment, 1736 
amikacin, 4079 
carfecillin, 185 
cephamandole, 4086 
co-trimoxazole, reactions to, 2771 
nalidixic acid, resistance to, 1988 
oxolinic acid in children, 1989 
pivmecillinam, 494, 2541 
tobramycin and cephalothin, 3708 
Candida, 1946 
Enterobacter, in France, 549 
Escherichia coli, (547), 3929 
in Hong Kong, 1740 
in adult, fatal meningitis and, (i346) 
in children, 1743 
treatment, antibiotics, 185, 3928 
Gram-negative bacteria, resistant to a. 


Proteus, 188 
Pseudomonas aeruginosa, 185, 3939 
Serratia, 3933 
Streptococcus agalactiae, 2149 
Uukuniemi virus 
genome, RNA segment, (2725) 
in ticks, birds and small mammals in no, 


Vaccinia infections 
diagnosis 
detection of virus in rash by immuno- 
fluorescence, 590 
radial immunodiffusion test, (2626) 
experimental in 
cynomolgus monkeys, 
mice 
immunosuppressed, treatment, 4707 
role of early surface antigens in, 591 
rabbits, lymphocyte and — re- 
ponses, (1025) 
immunity in vitro, histocompatibility complex 


, 3969 
transmission from vaccinated to cattle, 


virus 
(1806) 


detergents and chemicals, (3076) 

isatin thiosemicarbazone, 2627, 0628) 

ribavirin, 4294 

virus-immune cytotoxic T cells, 1805 
from cerebrospinal fluid after wuenlantion. 


27) 
purification, (229), 2247, (3075) 
aricella 


complications, myocarditis, (4714) 
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Varicella—cont. 
congenital, 3084 
disseminated, in adults with Hodgkin’s disease, 
treatment, transfer factor, 4715 
immunization, vaccines 
trials, 2629 
ive 
in children in hospital, 3984 
in household contacts, 3983 
trials, 3532 
in U.S.A., in school for retarded children, 597 
in U.S.S.R., periodicity, 4713 
prophylaxis, zoster immune plasma, 3531 
virus, tissue culture, plaque assay, 2255 
Varicella-zoster see also Herpes zoster 
antibodies in mothers and infants, 1399 
diabetes and, 3085 
diagnosis, immunoperoxidase neutralization 
test, 3985 
immunity, impaired, 4718 
in Hodgkin’s disease, (2254) 
treatment, vidarabine, 243, 1401 
virus 
lymphocyte response in vitro to antigens, 
(244) 


nucleic acids, DNA, from varicella and herpes 
zoster compared, 4717 
preparations 
cell-free, 2630 
formalin-inactivated, 2629 
Variola see Smallpox 
Veillonella infections 
parvula, septicaemia and osteomyelitis, 2559 
Veillonella spp., culture medium, (1383) 
Venereal diseases 
control 
contact tracing record system, 2100 
in 
Canada, (2514) 
U.K. and other European countries, (2514) 
U.S.A., (4583) 
hepatitis B and, 436, 4036, 4037, 4343 
immunization, vaccines, potential for, at. 


in 
France, (842) 
Sweden, 2539 
U.K., 1278 
Scotland, (841) 
U.S.A., New Jersey, public telephone enquiry 
system, 1269 
in men 
homosexual 
in U.S.A., 4251 
screening, 3831 
typhoid and, 2984 
non-specific infections in U.K., 2911 
in women, leucocytes in urethral secretion, 1278 
Neisseria meningitidis in, 2538 
social and health aspects (WHO report), (4176) 
treatment, chemotherapy, 4590 
WHO statistics, (840) 
yeast infections and, 2347, 4059 
chancroid in Australia, (3404) 
gonorrhoea 
anorectal, (2107) 
antibodies 
bactericidal, in sera of patients, 4178 
immunoglobulins in sera and in 1. 
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Venereal diseases—cont. 
gonorrhoea—cont. 
antibodies—cont. 
isohaemagglutinins, blood groups and, 2900 
arthritis 
and Reiter’s syndrome, differentiation, 3835 
complicated by osteomyelitis, 1277 
treatment, low dosage penicillin, 2111 
diagnosis, 2520 
culture, Microcult G.C., 2112 
immunofluorescence, 1633, 1634, 2521 
passive haemagglutination, 2105 
disseminated, 462, 2899, 
experimental in 
baboons, male, genital inoculation, 1635 
chick embryo as model for, 3840 
chimpanzees and guineapigs compared for 
subcutaneous chamber models, 2531 
guineapigs, 2531, 2907 
immunized, 1637, 2908 
mice, pneumonia, 1636 
rabbits, hyperimmunization, 2533 
rats, immunization, (2122) 
immunity, natural, role of urinary — 


immunization, vaccines, problems, 2909 
in 
Australia, 1638 
Belgium, in immigrant from Ivory bo 
1 


Japan, Tokyo, 2904 
Netherlands, imported, 2104, 2524 
Senegal, 847 
South Africa, 2905, 2913 
Thailand, Bangkok, 2523 
U.K., London, 459 
_ US.A., 457, 458, 1276, 2898, 2912 
in 
children 
infants, newborn, conjunctivitis, 2914 
treatment, 457 
men 
asymptomatic, 2912, 3836 
urethral, 3399 
diagnosis, 2519, 4592 
prevention, condom in, 4591 
treatment, talampicillin, single oral on, 


women, 2898 
asymptomatic, antibody activity, 2522 
diagnosis 
culture 
combined cervical and rectal, 2904 
selective medium for, 456 
Gonosticon Dri Dot agglutination 
test, 2902 
pregnant, antenatal screening, 2897 
treatment 
amoxycillin 
and procaine penicillin 


with probenecid, 2108 

co-trimoxazole, 113 

penicillin, resistance to, effect of other 

antibiotics, 846 

spectinomycin, 2110 
and tetracycline compared, 2901 
resistance to, 4182 

with alcoholic problems, 2060 
N. gonorrhoeae see Neisseria 
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Venereal diseases—cont. 
granuloma inguinale, resistance to tetracycline 
treatment, 4185 
herpes genitalis see Herpes simplex 
Reiter’s syndrome 
differentiation from acute gonococcal arthri- 
tis, 3835 
histocompatibility antigens in brothers, 2123 
syphilis 
pre pupils in, treatment, (4585) 
early 
destructive bone disease in, 845 
hepatitis in, 4583 
and bone changes, 455 
resembling cancer, 2515 
erythrocyte sedimentation rate in, 844 
experimental in 
mice, effect on survival, (2102) 
rabbits, 2517 
immunity 
cell-mediated, 2518, (4588), (4589) 
macrophage migrationinhibition, (4587) 
history, diagnostic criteria for study of dry 
bones (book review), 1531 
immune (110), (843), 1275 
n Denmark, 
diagnosis, IgM-FTA-IgS test, 3392 
in Yugoslavia, serological reactivity two 
decades after treatment, 4586 
neurosyphilis, penicillin treatment, 1273, 1274 
secondary 
framboesiform, keratopustular 


hepatitis in, 1628 
pruritic skin lesions, 2101 
tests 
antibodies, anticardiolipin, detection, (1630) 
ART (automated reagin test), 3832 
biologically false-positive reactions in 
patients with 
polymyositis, 1272 
systemic lupus erythematosus, 1629 
FTA-ABS, 2893, (4117) 
immunoglobulin specificity, 2894 
RPR (rapid plasma reagin), 
RST (reagin screen test), 1270, 2516, 3832 
TPHA (haemagglutination), 


T. pallidum see Treponema 
trichomoniasis 
in women, treatment 
carnidazole, 2124 
ornidazole, 2539, 2915 
Trichomonas see Trichomonas 
urethritis, non-gonococcal, in men, 2912, 4533 
Chlamydia trachomatis, 467, 1647, 2535, 2536, 
2913, 3400, 3401, 3845 
organisms from throat and rectum of 
homosexuals, 3403 
Corynebacterium vaginale, 3845 
Mycoplasma, 467, 2536, 2913, 3400, = 


treatment, tetracyclines, 2537 
urogenital infection in 
men in Antarctica due to Mycaplasma, treat- 
ment, tetracycline, 122 
women due to 
Chlamydia, 1284, 1647, 2534, 3402 
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Venereal diseases—cont. 

urogenital infection in—cont. 

women due to—cont. 
Mycoplasma, 123 

Venoms see Toxicology 
Vesicular stomatitis virus 

mode of transcription, (1468) 

multiplication in Aedes aegypti, 1919 

mutant, temperature-sensitive pseudotypes from, 


tissue culture, persistent infection, (1145), (1146) 
transmission by Aedes aegypti, (677) 
Vibrations see Industry and occupation, workers 
Vibrio infections see also Cholera 
alginolyticus 
ear infection, 3934 
superficial septic lesions, 193 
parahaemolyticus 
gastroenteritis in international travellers, 9/2 
in wounds in Australia, 3934 
Vibrio spp. 
enzymes, (3022) 
halophilic, from blood cultures, 1362 
non-agglutinable, from 
gastroenteritis, (2208) 
waste water in Yugoslavia, 3026 
non-cholera, from patients with diarrhoea in 
Hungary, 3498 
resistance or sensitivity to minocycline, (3023) 
cholerae 
alkaline extracts, (3021) 
antigen, somatic, purification and pro- 
perties, (556) 
bacteriophages, 190, (558) 
cores, flagellar, purification, (3499) 
culture media, (191), 555, 969, 1359 
lipopolysaccharide, (3500) 
resistance or sensitivity to antibiotics, R 
__ Plasmids from Asian strains, (4265) 
toxins 
B-chain, primary structure, (2603) 
enterotoxins 
differentiation from Esch. coli, 1360 
effects 
on fluid and electrolyte transport in 
colon, (3024) 
steroidogenic, inhibited by ganglio- 
side, (971) 
protein modification, 1361 
eltor 
lipopolysaccharide, (3500) 
resistance or sensitivity to antibiotics, R 
plasmid, in U.S.S.R., 557 
viability on vegetables, (970) 
fetus see Campylobacter 
parahaemolyticus 
cell envelope, (975) 
cold shock, 2605 
sublethal, 3935 
culture 
at low salt levels and in non-marine foods, 
1206 
media 
enrichment, 2605, 3501 
mannitol salt agar, 2604 
tissue, hamster ovary cells, factor in 
morphological changes, 1762 
enumeration, membrane filter method, 
(973) 
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Vibrio infections—cont. 


Vibrio spp.—cont. 
parahaemolyticus—cont. 

flagella 
effects of detergents on, 3025 
lateral, antigenicity, 3936 

from 
Baltic Sea, in mussels and silt, 1761 
coastal waters of Italy, 4266 
lake water in Bulgaria, 3727 

heat stress, 2605, 3501 
sublethal, (974) 

hydrogen sulphide production, 2209 

in oysters, survival, (559), 4674 

in salted herring and roe, 2419 

toxic factor, 2606 

toxins 
endotoxins compared with Salm. ‘phi, 

1 


production, 4267 


Viral diseases see also specific diseases 


antibodies, immunoglobulins in sera of newborn 


infants, 1018 
book review, 2621 
cancer and immunity (book review), 1016 
central nervous system, antibodies in cere- 
brospinal fluid, 1395, 1798, 4705 
diabetes and, 2880, (2881) 
diagnosis, (4704) 
fluorescent antibody test, 2245 
haemagglutination and inhibition tests, freeze- 
dried chick erythrocytes for, 1799 
mathematical model, (3065) 
radioimmunoassay, 1395, (3064) 
radioiodine reagent for virus-specific immuno- 
globulins, 3966 
experimental in animals, treatment, azauridine 
and idoxuridine, 3070 
febrile convulsions in children, 2671 
immunity, cell-mediated, measured by leuco- 
cyte migration inhibition, (1017) 
in Australia, risk in wild animals, 1142 
interferon, role in resistance to, (3073) 
slow, (2734), 4818 
book review, 4054 
pathogenesis, (3641), 4817 
treatment (book review), 4293 


logy 
animal, molecular and cellular biology (book 


review), 2244 
book review, 3521 


medical (book reviews), 583, 584, 2622, 4703 
Viruses 


antiviral 
action of 
amniotic fluid, 2508 
human and cow’s milk, 1019 
agents, (1059) 
acridine, C-283 compound, 1396, 4724 
arabinosylthymine, (4291) 
azauridine, 3070 
biguanide derivatives, 1397, (1398) 
calcium elenolate, 4008 
disinfectants 
benzylphenols, 1800 
formaldehyde, 3409 
guanidine CL 88,277 compound, 3590 
idoxuridine, 3070 
methylmethoxyuridine, 1030 
9-methylstreptimidone, 3563 
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Viruses—cont. 
antiviral—cont. 
agents—cont. 
oxidized ~ compounds, 1031 
poly I:C, (3968) 
ribavirin, (1060), 1071, (4009), (4010), 4782 
rimantadine, (4009) 
streptoviridin, 1863 
vidarabine and derivatives, 4290, 4722, 4723 
virazole see ribavirin 
classification and nomenclature, (585) 
detection by enzyme-linked immunosorbent 
assay, 586 
— receptor sites, (3522) 


geil inactivation with binary ethylene- 
imine, 1020 
sewage, 734 
removal, 1, (2), 732, 733, 2411 
water 
book review, 4423 
removal, 353 
river, 731, 1200 
and sea, 735 
stability, 1992 
interferon, (3073) 
assay method, (3072) 


uman 
combined with arabinosides, effects in 
fibroblast cultures, 4290 
effects on 
cytomegaloviruses, 3091, (4734) 
hepatitis B virus infection, 653 
nasal epithelial cells, 3524 
production 
by leucocytes from marasmic children, 
decrease in, 228 
in subjects immunized with influenza 
vaccine, 1404, 2654 
mass, in new cell line, (4292) 
use for prophylaxis and treatment, 1057, 
(3523), 4299 
inducers in experimental infections, 1910, 2716 
production 
by measles virus, 4320 
depression by asbestos fibres, 4133 
of vertebrates (catalogue), (1456) 
tissue culture cells 
baboon lymphoma virus particles in, 4307 
tick, from developing adults, 
virus-host interactions, enucleation, (4289) 
Visna virus, from persistently infected sheep, 4818 
Vital statistics 
births in U.K., (3789) 


in 

Belgium, (806) 

Hungary, (4545) 

Sweden, new twin registry, (2071) 

U.K., 67, (803), (805), (2854 
British Army personnel, (70), (2478) 
census reports, guide, (4541) 
Northern Ireland, 1975 report, (3791) 
population 

estimates, (68) 

(3342) 


“aan clustering procedure 

health (2069), 3821, (2822) 
interview, 2850 

Levin’s attributable risk statistic, (2852) 


estimators of probabilities, 2851 
measurement, 4542 

revised grouping of causes, 2483 

mortality, (4152) 
in 

Greece, regional Sanne, 4153 

New Zealand, (807) 

U.K., (69), (804), (2479), (2480), (3343) 
geographical differences related to blood 

groups, 2855 
U.S.A. 


air pollution and, 738, 739 
and Sweden, white males compared. 


(2070) 


in U.K., (3790) 
infants 
in 
Australia, Queensland, 409 
Israel, fertility and, 2046 
Italy, (2072), (2073) 
U.K., 4509 


Sheffield, 2045, 3764 
U.S.A., socioeconomic statistics and, 


international differences, 3344, 3793 
perinatal, in 
Canada, maternal smoking and, 2847 
France, morbidity and, 2827 
Netherlands, 2481 
New Zealand, (3794) 
U.K., Scotland, in general practitioner 


unit, 4502 
USS.A., 4144 
social class and, 4544 
world trends, (808) 
mothers in U.S.A. 
effects of age and parity, 3792 
Indians, (4143) 
old people in U.K., related to ae 


198 

sex differentials, pon gg 810, 2074, (4543) 
WHO statistics, (3787), (3788) 

Vomiting, winter epidemic, in U.K., Ditchling, 
virus-like particles resembling W agent, 2391 

W agent see Vomiting 

Warrego virus, (3177) 

Waste 


disposal on ocean Som, assessment of radio- 
gical protection, (4121) 
hazardous, disposal, (900 (737) 
industrial 
containing hexachlorobenzene, disposal, (4429) 
lead hazard in recycling, 2424 
liquid, transport arrangements, 4428 
toxic and other hazardous wastes, disposal 
(WHO report), (4427) 
Water supply see also Environment 
amoebae in, 332, 2372 
teria in 
coliforms, tests for, 4093 
endotoxin, detection, 1991 
identification, 2404 
Staphylococcus, 3714 
cancer mortality and, 80, 2835, 3239, 3813 
fluoridation see Dental 


Numbers refer to abstracts and not to pages (unless otherwise shown). 


1619 
Vital statistics—cont. 
methods—cont. 
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Water supply—cont. 
hardness, and cardiovascular disease 
in Hungary, 1250 
mortality, 1609, 2855 
in U.K., 3 
magnesium in, negative association with con- 
genital abnormalities, 2830 


pollution 
by asbestos, 4555 
by lead, 3251, (3734), (4438) 
and cadmium from hospital kitchen ee 


hepatitis from, 2690, 3134, 4783 
quality 
examination methods (book review), 4421a 
in U.K., River Thames (report), 
surveillance (WHO reports), 351, 4089 
sodium chloride content and high blood pres- 
sure, 1251 
storage of drinking water in life-boats, 1990 
trace metals in, 3256 
determination, (2403) 
treatment 
filtration, history, 4091 
in U.K., effect of London 1866 cholera out- 
break, 968 
Tubifex worms in hospital system, 3242 
viruses in 
book review, 4423 
detection methods, 353, (1537) 
stability, 1992 
waterborne diseases and, in U.S.A., 12, (358) 
Weil’s disease see Leptospirosis 
West Nile fever 
experimental in mice, 3173, 3628 
effects of tilorone, 3174 
virus, strains from Nigeria in tissue culture 


cells, 3173 
Whooping cough 
antibodies 
bactericidal, in children, 2951 
crossed immunoelectrophoresis, (514) 
immunization see also Immunization 
complications, neurological, in infants in 
Denmark, 1691 
effectiveness in U.K., 1692, 1693 
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Germany—cont. 


121 
tuberculosis, (708, 2568, 2969, 3892 
tularaemia, 11 


hepatitis, 1112 
influenza, 3106 
listeriosis, 2961 

malaria, 4393 
Phlebotomus fever, 2332 
salmonellosis, 1342 
vital statistics, 4153 


Greenland 


hepatitis, 4027 
tuberculosis, 1327 


ungary 
community health, (4545) 
Congo virus infections, 2328 
listeriosis, (2169) 
mycobacterial infections, 1718 
occupational medicine, (385), (2015) 
shigellosis, 3489 
Vibrio, 3498 
water supply, 1250 

Republic 
actinomycosis, 3667 
arboviruses, 678 
listeriosis, 1325 
health, 3321 


taly 

air pollution, (742), 3713 
alcoholism, 2061 
cancer, (2085) 
cholera, 2412 
diseases, 3382 
enteric fevers, 1723, 2412 
Enterobacteriaceae, 4655 
Escherichia coli, 4230 
fungal diseases, (316) 
gastroenteritis, 1874 
heart disease, 71 
hepatitis, 1105, 1876, 1880, 1889, 2304, 2305, 

2412, G135), 3139, 4342 

influenza, 608, 1046, 1047, 1830 
leishmaniasis, 3683 
leprosy, 3467 
listeriosis, (1707) 
Neisseria meningitidis, 4205 
occupational = 29 
poliomyelitis, 267 

salmonellosis, 12189), 2 2581, (3840)-3842, 


238-4240, 4248 
shigellosis, 4248 
toxicology, 2002, 2016, 2787, 2791, 3252, 4443 
toxoplasmosis, 1178, 1519, 2761, 3223 
2567 
Vibrio, 4266 
vital statistics, (2072), (2073) 
etherlands 


amoebiasis, 708, (4069) 
cancer, 830 

clostridial infections, 1385 
community health, 781 
diseases, 2501 
environmental pollution, 2808 
gastroenteritis, 4333 

heart disease, 4546 
helminthiasis, 708, 4398 
hepatitis, 4036 

influenza, 4748 


N 


etherlands—cont. 

lung diseases, (2868) 

malaria, 2752 

mental, 1586 

mycobacterial infections, 4648 
occupational medicine, 4469 
salmonellosis, 174, 3907, 4247 
toxicology, 2808 

venereal diseases, 2104, 2524 
vital statistics, 2481 

Yersinia infections, (999), 1371 


lorway 
drug abuse, (1237) 
heart disease, 431, (432), 2080, 2859 
hepatitis, 2300 
toxicology, 3261 
toxoplasmosis, 3685 
Uukuniemi virus, 4364 
Yersinia infections, (1784) 
Poland 
cancer, (448) 
choriomeningitis, lymphocytic, 1455 
Escherichia coli, 1345 
hepatitis, 1106 
infestation, 1994 
influenza, (252) 
leptospirosis, 1393 
occupational medicine, (3279) 
salmonellosis, 1341, 2188 
staphylococcal infections, 488 
streptoceccal infections, 1308 
strongyloidiasis, 714 
- Yersinia infections, 564, 565 


cholera, 3497 
liver disease, 3260 

Pseudomonas infections, 194 
u 
enterovirus infections, 2680 
hepatitis, 1108-1110, 1444, (3598) 
influenza, 1048, 1049, 1065, 4313 
leptospirosis, 2242 
parasitic diseases, 4399 
Pseudomonas infections, (977) 
renal disease, 2884 
smallpox, 2624 
smoking, (64) 
1710 


pa 
alcoholism, (62) 
brucellosis, 3042 
cholera, 2601 
enteric fevers, 2584 
rabies, 2333 
toxoplasmosis, 1518, 2760, 4397 
Sweden 
alcoholism, 2060 
amoebiasis, 2756 
cancer, 1252, (4165) 
Escherichia coli, (3000) 
heart disease, 1252, 2081, 2862 
influenza, 1050 
Neisseria catarrhalis, 4208 
occupational medicine, 3262, 3263, (3278), yt 


salmonellosis, (947) 
streptococcal infections, 2143 
toxicology, 768 
trypanosomiasis, 3217 
tuberculosis, 517 
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Sweden—cont. AFRICA 
venereal diseases, 2539 General 
vital statistics, (2070), (2071) poxviruses, 1023 
Switzerland salmonellosis, 3485 
alcoholism, 423 venereal diseases, 2103 
cancer, 4553 Egypt, gastroenteritis, 4021 
children, 2457 Ivory Coast, poxviruses, 1024 
diphtheria, 2957 Liberia, hepatitis, 4041 
food poisoning, 1209 Nigeria 
hepatitis, 2306, 4781 arbovirus infections, 3173 
influenza, 2265 poxviruses, 1024 
meningitis, 1317 1 
respiratory diseases, 4553 hepatitis, 651 
salmonellosis, 25£7 venereal diseases, 847 
schistosomiasis, 336 South Africa 
smoking, 63 aspergillosis, 1955 
Yersinia infections, 992 cancer, 2440, 2874 
Union of Soviet Socialist Republics Enterobacteriaceae, 545 
arbovirus infections, 304, 4809 hepatitis, 1100, 2309 
Bacillus infections, 1205 histoplasmosis, 1964 
balantidiasis, 3220 Klebsiella, 4260 
Chlamydia infections, 4055 mycoplasmal diseases, 1 
community health, 782 occupational (1219), 2440, 
corynebacterial infections, 3886 (4126) 
dust, 3290 protothecosis, 4406 
filariasis, 1980 streptococcal infections, 4703 
herpes simplex, 1807 tuberculosis, 922 
immunization, 1076 venereal diseases, 2905, 2913 
influenza, 609, 3105, 3996, 4005-4007, 4749, | Sudan, Ebola virus infections, 4816 
4750 | Uganda, poliomyelitis, (286) 
malaria, 328, 2368, 3215 Zaire, Ebola virus infections, 4816 
mumps, 1076, 1856, 1858, 1859, 4713 
Neisseria meningitidis, (506) AMERICA (NORTH) 
occupational medicine, 3290 Canada 
poxviruses, 2625 adenovirus infections, 2263 
rabies, 308, 4814, 4815 air pollution, (2778) 
smallpox, 1803 Alaria infections, 1182 
toxicology, 4452 alcohol, 425 
tularaemia, 569 amoebiasis, 2758 
varicella, 4713 arbovirus infections, 305, 1465, 1917, 2722, 3634 
Vibrio, 557 blood pressure, 77 
viruses, 1200 cancer, 1263, (3822), 4555 
Yersinia infections, 998 cerebrovascular diseases, (1261) 
United Kingdom children, (45), 2830, 3314 
[References to “tropical” diseases only.] cholera, (4673) 
arboviruses, 678, 1465 clostridial infections, 224, 1207 
cholera, 968, (1760) community health, 1229, 4488 
enteric fevers, 3475, 4657 diphtheria, 3881 
giardiasis, 333, 3938 drug abuse, (1589) 
Lassa fever, 666 food poisoning, 757 
leprosy, 1338, 2576 fungal diseases, 4387 
malaria, 3214 heart disease, 2858 
melioidosis, 986 helminthiasis, 711 
Newcastle disease, 4745 hepatitis, 289, 2307 
parasitic diseases, 1626 hospitals, (4141) 
rabies, 4365 influenza, 2270 
strongyloidiasis, 3691 Lassa fever, 1900 
toxocariasis, 1184 lung diseases, 1560 
trypanosomiasis, 3218 malaria, 1175, 1514 
Yugoslavia measles, 4760 
arboviruses, (1914) Minamata disease, 3258 
heart disease, 430 mononucleosis, 4741 
hepatitis, 1439 old people, 2052 
influenza, 3104 Paragordius infections, 2386 
lung diseases, 3804 parasitic diseases, 707, 3212 
renal disease, (100), 2885 Pseudomonas infections, 196 
treponematoses, 2892 rabies, 1140 
tularaemia, 568 respiratory diseases, 78 
venereal diseases, 4586 salmonellosis, 181, 946, 3908 
Vibrio, 3026 schistosomiasis, (713) 
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Canada—cont. 


sclerosis, multiple, 2095, 2498 
shigellosis, 541, 3487 
toxicology, 2019 

toxocariasis, 1185 
toxoplasmosis, 2375, 3684 
tuberculosis, 923, 1327 
venereal diseases, (2514) 
viruses, 2284 

vital statistics, 2847 


Mexico 


enterovirus infections, 2409 
gastroenteritis, 1627, 3920, 4108, 4253 
shigellosis, 3923 


United States of America 


Aeromonas infections, 4683 
air pollution, 738-740, 761, (2778), 2733, — 


alcoholism, 60, 922, 2471, 3330, (4528) 

amoebiasis, (331), 1177, 1375, i515, 4251, 4828 

anisakiasis, 337, 3692 

anthrax, (2222) 

arbovirus infections, 668, 1905, 1922, 2329, 
2330, 2723, 3152, 3153, 3172, 3620, 3627, 4799 

bacteria, 863, 1788 

bacterial diseases, 1000 

blastomycosis, 1171 

blood 


disorders, 98, (2094), 4171 

pressure, 16, 817, 818, 820, 1259, 2864, 
(2865), 3358, 3802, 3803, 4549 

brucellosis, 2223 
cancer, (35), 80, 81, 89, (92), 445, 603, 825, 827, 
829, 1262, 1267, 1614-1616, 1618, 1620, 2026, 
2084, 2259, 2493, 2494, 2810, 2835, 2870, 
2873, 2874, (2876), 3239, 3369, (3810), (3812)- 
3815, 3818-3821, 4169, 4552, 4556-4558, 
4561, 4568 
cardiovascular disease, 433, (811), 820, a 


children, 43, 1578, 1579, 2462, (2831), 3311, 
3312, 3767, (4508) 
cholera, 2602 


choriomeningitis, lymphocytic, 1130 
Clostridium botulinum, (1789), 2238, 4697, 4698 
Colorado tick fever, (2742) 
community health, 42, (1230), 1248, (1567)- 
(1569), (2039), (2040), (2043), 2077, 2454, 
2819, (2822), (3306), 3346, 3760, (3763), (4486), 
4487, 4489 


dental, 3319 

diabetes, (93), 4571 

diphtheria, 4635 

diseases, 12, (103), ina 1248, 1996, 3381 

drug abuse, (57), (420) 

dust, 27, 2811, 2813, 3289, 4096 

enterobiasis, 2384 

enteroviruses, 4424 

Epstein-Barr viruses, 3989 

Escherichia coli, 184 

family planning, 406, 2825 

filariasis, 2768, 3693, 4076, 4402, (4403) 

food poisoning, 13, 758, 759, 1544, 2421, 2422, 
2783, 3728, 3861, 4107, 4108 

fungal diseases, (315), 1507, 3676 

gastroenteritis, 1093, 2991, 4024, 4334 

giardiasis, 1285, 1971, 2373 

goitre, (96) 

Guillain-Barré syndrome, 4576 


United States of America—cont. 
Haemophilus infections, 516, 1320, 


3876, 4 

heart disease, (59), 440, (811), 912, 1256-1258, 
1607, 1608, 1610, 2160, 2166, 2233, (2484), 
(2831), 2857, 4162, 4470, 4633 

helminthiasis, 338, 706, 4074 
hepatitis, 638, 642, 643, 648, 1102, 1114, 1424, 
1425, 1437, 1890, 2301, 2303, 2312, 2322, 
2698, 3603, 3604, 4027-4031, 4033-4035, 


4038, 4251, 4351, 4794 
histoplasmosis, 4826 
hospital infections, 2454, (2509), 2820, yom 


hydatid disease, 3690 

infestation, 8 

influenza, 255-257, 261-263, 1405, 1406, 3108, 
3552, 3997, 3999, 4314, 4315, 4746 

leishmaniasis, 2755, 3219 

leprosy, 168, 3468 

leptospirosis, 1797 

listeriosis, 3448-3450 

lung diseases, 3360 

malaria, 329, 2754, 4394 

maternity, (2043 ) 

measles, 1413, (1850), 2273, 2274, 2666, 3565- 


3568, 3577, 4762 
melioidosis, 987, 988 
meningitis, 4622 
mental health, (3322), (4521) 
mumps, 1857 
mycobacterial infections, 4226 
mycoplasmal diseases, 2343, 3185 
Neisseria meningitidis, 505, 2156, 2947, 4623 
nocardiosis, 703 
nutrition, 416, 2462, (3773), 4512 
occupational medicine, 770, 774, 3282, 3291, 
3733, 4115, 4116, (4467) 
old people, 2459 


piroplasmosis, 1523, 1978, 2379, 4831 

plague, 2611, 3046, 3506, 3507, 4279 
poliomyelitis, 1088, 2283, 2678, (3586) 
protothecosis, 4405 

Pseudomonas infections, 195, 560, 979, — 


rabies, (1139), 1141, 1469, 1470, 2728, 4812 
relapsing fevers, 3058 
respiratory diseases, 3699, 3700, 4356 
Reye’s syndrome, 836 
rickettsial diseases, 310, 2337, 2339, (2739), 


(2 742), 4373 
rubella, 1419, (1850), 1870 
salmonellosis, 1340, 2190, (2406), 2588, 2990, 


3478, 3912, 4243 
scabies, (1174), 3211, 3679 
schistosomiasis, 1181, 2380 
sclerosis, 3376 
Serratia, 552 
shigellosis, 953, (2589), 3921, 4251 
smoking, 799, 2474, 3334, 3335, 3784, 4534 
sporotrichosis, 3670, 4389 
staphylococcal infections, 881, 1295, 
streptococcal infections, 498, 898, 1302, 1681, 
2142, 2144, 2555, 2943, 3862, 3864, 4615 
therapeutic agents, 1529 
toxicology, 14, 2022, 2788-2790, 2806, 4441, 
(4462) 
toxocariasis, 2385 
toxoplasmosis, 1520, 1521, 3686 
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United States of America—cont. 
trichiniasis, 339, 1187 


tuberculosis, 518, 1327, 1328, 1709, 2967, (2968), 
5, 3890, 4217, (4641) 


tularaemia, 1374, 3508 
varicella, 597 


venereal diseases, 457, 458, 1269, 1276, 2898, 
2912, 3831, 4251, (4583) 


venoms, 769, 2024 
vital statistics, 738, 739, (2070), 3309, 3792, 


(4143), 4144 


whooping cough, 2952 


Yersinia infections, 210, 994, 1543, 1783, on 


AMERICA (CENTRAL) AND WEST INDIES 
Costa Rica 
hepatitis, 640 
Neisseria meningitidis, 2156 
Guatemala, disasters, (2445) 
Haiti, tuberculosis, 4218 
Puerto Rico, cancer, (2091) 


AMERICA (SOUTH) 
Argentina 


leptospirosis, 3061 
— 307 
1 


enteric fevers, 4235 
Neisseria meningitidis, 2948 
Chile, cancer, 2493 
Colombia, white piedra, 320 


ASIA 
General, community — (1570) 
Bangladesh, anthrax, 222 
China 
adenovirus infections, 3100 
community health, (1570) 


Hong Kong 
cancer, 1264, 3367, (4167) 
salmonellosis, 534 
urinary tract infections, 1740 
India 


fungal diseases, 3204 
mental, (3275), 3276 
Pseudomonas infections, 4681 
salmonellosis, 175 
Indonesia, enteric fevers, 3486 
Tran 
measles, 3569 
rabies, 3181 
Iraq, toxicology, 18, 766, (2009) 
Israel 
cancer, 447, 3817 
cardiovascular disease, 810 
food poisoning, (970) 
hepatitis, 1111, 1441 
lupus erythematosus, 1629 
salmonellosis, (1734) 
shigellosis, 4249 
smoking, (1596) 
vital statistics, 2046 
Japan 
adenovirus infections, 1403 
air pollution, 3732 
bacteria, 2922 
brucellosis, 4684 
cancer, 3816 
cerebrovascular disease, 437 


Japan—cont. 
Clostridium botulinum, 4284 
community health, (2823) 
enterovirus infections, 2288, 3125, 4022 
gastroenteritis, 4254, 4335 
hand, foot and mouth disease, 4774, 4775 
heart disease, 1607, 1608 
hepatitis, 646, 1882, 1891, 2701 
itai-itai disease, 3739 
malaria, 3216 
Minamata disease, 3257 
mumps, 2276 
Pseudomonas infections, (1771), 2213, 4679 
rubella, (1084) 
streptococcal infections, 4619 
toxicology, 763, 1551, 1552, 2802, 3732 
venereal diseases, 2904 
Korea, enteric fevers, (2986) 
Malaysia 
Flavobacterium infections, 1006 
Newcastle disease, 2670 
Singapore, hepatitis, 3611 
Sri Lanka 
conjunctivitis, (3127) 
salmonellosis, (533) 
Taiwan 
conjunctivitis, (633) 
gastroenteritis, (632) 
hepatitis, 4027 
influenza, 612, 4004 
Thailand 
food hygiene, (11) 
venereal diseases, 2523 
Turkey 
enteric fevers, 3476 
rabies, 2726 
Vietnam, enteric fevers, 177, 4234 


AUSTRALASIA (including Antarctica) 
Antarctica, venereal diseases, 122 
Australia 
Acinetobacter infections, (3955) 
air pollution, 2426 
amoebiasis, 2369 
arbovirus infections, 1461, 1462, 1902, 1908, 
(1920), (1921), 2721, 3147, 3622, 3632, 3638, 


55), 4801 
blood, 833, 1612, 2486, 3359 
cancer, 82, 2033, 2086, (2090), (3811), 3825 
community health, (2075), (2856), (4494), (4495) 
cysticercosis, 3225 
drug abuse, 1239, 1242, 2056 
Enterobacteriaceae, 4231 
Escherichia ccli, 945 
fungal diseases, 1165, 3675 
gastroenteritis, 1420, 2683, 2684 
goitre, 95 
Haemophilus infections, 149 
hepatitis, 655, 1442, 1443, 1877, 2470, 2689 
herpes simplex, 4720 
histoplasmosis, 324 
hospitals, 2453, 4138 
hydatid disease, 1979, 4401 
influenza, 611, 2269 
Klebsiella infections, 1752 
leptospirosis, 3519 
malaria, 2753 
meningitis, 4665 


mental, 2453, 2837, 4518, 4519 
mycobacterial infections, 927, 2974 
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Australia—cont. 
occupational medicine, 2426 
Pasteurella pneumotropica, (4278) 
Pseudomonas infections, 839, 3504, 3941 
rabies, 1142 
salmonellosis, 178, 945 
Serratia infections, 3933 
smallpox, 4708 
smoking, 1246, 2064, 4535 
streptococcal infections, 2944 
taeniasis, 1979, 2766, 4401 
toxoplasmosis, 709 
venereal diseases, 1638, (3404) 
venoms, 4465, 4466 
Vibrio infections, 3934 
viral diseases, 1142 
vital statistics, 409 

New Zealand 
alcoholism, 1243, 3324 
amoebiasis, 1970, 2370 
children, (4504) 
community health, 4478, (4496) 
diseases, 2079 
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New Zealand—cont. 
drug abuse, 3324 
heart disease, 2861 
hydatid disease, (2383), 3689 
leptospirosis, 581 
mycobacterial infections, 3465 
respiratory diseases, (807) 
smoking, 3324 
toxicology, 3256 
tuberculosis, 3456 
venereal diseases, 2897 
Vital statistics, (3794) 


PACIFIC ISLANDS 

Hawaii 

gout, (2882) 

heart disease, 1607, 1608 

rubella, 284 
Melanesia 

cytomegalovirus infections, 3546 

hepatitis, 4027 
Solomon Islands,*hepatitis, 2691 
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